成 都 市 “十 四 五 ”能 源 友 展 规划 
(送审 稿 ) 

能 源 是 经 济 社会 发 展 、 人 民生 活 的 物质 基础 , 是 城市 功能 
常 运转 的 基本 保障 。 为 实现 到 “十 四 五 ” 末 成 都 初步 建成 哮 行 新 
发 展 理念 的 公园 城市 示范 区 的 总 体 目标 , 推动 能 源 生产 和 消费 革 
命 , 强化 能 源 保障 能 力 , 促进 能 源 与 经 济 、 社会、 生态 协调 发 展 ， 
根据 《成 都 市 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 四 个 五 年 规划 和 二 O 〇 三 五 
年 远景 目标 纲要 》 制定 本 规划 。 

一 、 发 展 基础 

“十 三 五 ”期 间 , 成 都 大 力 推进 能 源 基 础 设施 建设 , 加 快 调 

整 能 源 消费 结构 ,持续 提升 重点 领域 能 效 水 平 ,能源 供 应 保障 能 
力 不 断 强 化 , 为 全 市 经 济 社会 发 展 提供 了 有 力 支 撑 。 全 市 能 源 消 
费 总 量 由 “十 二 五 ”未 的 4160.1 万 吨 标准 煤 增 长 到 “十 三 五 " 
末 的 5184.7 万 吨 标准 燥 ， 年 均 增 长 4.5%。 其 中 ， 全 社会 用 电量 
725.4 亿 干 瓦 时 ， 年 均 增 长 8.3%; 天然气 消费 量 69.8 亿 立 方 米 ， 
年 均 增长 4.4%; 油 品 (成品 油 ) 消费 量 1099.2 万 吨 ， 年 均 增 长 
3.1%; 煤 品 及 其 他 能 源 消费 量 433.5 万 吨 标准 煤 ,年 均 下 降 7.7%。 
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图 1 “十 三 五 ”期 间 成 都 能 源 消费 总 量变 化 情况 
(一 ) 清洁 能 源 替 代步 伐 加 快 ， 能 源 消费 结构 不 断 优化 
“十 三 五 ”期 间 , 全 市 坚持 绿色 低 矶 发展 ， 大 力 实施 “以 电 
代 煤 、 以 电 代 油 ” 行 动 ， 严 控 新 建 燃 煤 锅 炉 工业 项 目 ， 改 造 或 关 
停 一 批 工 业 企业 燃 煤 锅炉 ,推广 应 用 新 能 源 汽 车 , 清洁 能 源 蔡 代 
步伐 不 断 加 快 。 电 力 、 天 然 气 、 油 品 (成 品 油 )、 煤 品 及 其 他 能 
源 的 比重 从 “十 二 五 ”未 的 34.1%、17.7%、32.7%、15.5% 调 整 
为 “十 三 五 ” 末 的 42.2%、18.5%、31.0%、8.4%; 非 化 石 能 源 占 
全 市 能 源 消费 比重 达到 44.2%， 较 “十 二 五 ” 末 (38.9%) 提升 


了 5.3 个 百分点 ， 清 洁 能 源 占 全 市 能 源 消 费 比重 达到 62.6%， 较 
“十 二 五 ” 末 (56.5%) 提升 了 6.1 个 百分点 ， 能 源 消 费 结构 持 
续 优 化 。 


(二 ) 基础 设施 体系 不 断 完 善 ， 能 源 保 障 能 力 显著 增强 
“十 三 五 ”以 来 ， 全 市 大 力 推进 能 源 设 施 重点 项 目 ， 加 快 完 
善 能 源 基 础 设施 体系 ， 能 源 供应 保障 能 力 不 断 增强 。 
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电力 领域 , “十 三 五 ”期 间 ， 全 市 电网 基础 设施 建设 完成 投 
资 300 余 亿 元 ，500 干 伏 广 都 站 及 其 配套 送出 工程 、 锦 局 220 干 
伏 输 变 电 工程 、 秦 皇 寺 220 干 伏 输 变 电 工 程 等 重大 项 目 投入 运行 ， 
电网 供电 能 力 持续 提升 ， 天府 新 区 主 网 架 实 现 “ 从 无 到 有 ”的 巨 
变 ， 极 大 程度 缓解 了 双流 西部 区 域 、 华 阳 片 区 供电 压力 。 到 “十 
三 五 ” 末 ， 全 市 新 ( 扩 ) 建 变电站 89 座 ， 新 增 变 电容 量 1487.7 
万 干 伏 安 。 其 中 , 500 干 伏 变 电站 3 座 , 新 增 容量 440 万 干 伏 安 ; 
220 干 伏 站 13 座 ， 新 增 容量 402 万 干 伏 安 ; 110 干 伏 站 63 座 ， 
新 增 容量 618.8 万 干 伏 安 。 成 都 电网 最 高 用 电 负 葵 承 载 能 力 达 到 
1380 万 干 瓦 , 较 “ 十 二 五 ”未 增长 38%。 

天 然 气 领 域 ,“ 十 三 五 ”期 间 ， 全 市 着 力 打造 天 然 气 “ 输 配 
一 张 网 ”格局 ,提升 城市 燃气 供应 保障 的 稳定 性 和 管 网 抗 风险 能 
力 ， 形 成 了 “两 横 三 纵 四 环 ” 天然气 骨干 管 网 ， 高 压 -次 高 压 -中 
压 -低压 四 级 压力 级 制 相 结合 , 布局 合理 、 保障 有 力 的 管 网 体系 。 
全 市 天 然 气 基础 设施 建设 完成 投资 70 亿 元 ， 第 三 储 配 站 扩建 工 
程 、 中 江 - 龙 泉 输 气管 道 工 程 、 天 府 国际 机 场 供 气 工程 (一 期 )、 
天 府 新 区 集 输 气管 道 工 程 、 崇 州 -大 邑 -IB 峡 输 气管 道 工程 、 崇 州 
富士 康 供 气 管线 工程 等 项 目 建成 投 运 ， 新 增 年 输 气 能 力 60 亿 立 
方 米 。 成 都 市 LNG 应 急 调 峰 储 备 库 (一 期 ) 建成 ， 新 增 储 气 能 
力 600 万 立方 米 。 十 三 五 "期 间 , 全 市 新 建 燃 气管 线 2002 公里 ， 
改造 燃气 管线 512 公里 。 全 市 CNG 加 气 站 121 座 ，LNG 加 和气 站 


22 座 ; 日 加 气 能 力 275 万 立方 米 ， 较 “十 二 五 ” 末 增 长 28.6%。 
油 品 (成 品 油 ) 领域 , “十 三 五 ”期 间 ， 全 市 成 品 油 基 础 设 

施 建 设 完成 投资 25 亿 元 ， 中 石油 唐军 路 加 油 站 、 中 航 油 航 油 管 
绪 等 项 目 投入 运营 ,成 彭 管道 天 府 机 场 文 线 项 目 加 快 建设 。 加油 
站 双 层 油缸 改造 项 目 稳 步 推进 , 共 完成 682 座 加 油 站 汉 层 油缸 改 
造 或 防 渗 池 设置 。 "十 三 五 ” 末 ， 全 市 成 品 油库 12 座 ， 储 油 能 
达 113.3 万 立方 米 ;原油 成 品 油管 线 278.46 公里 、 航 油管 线 211.70 
公里 ; 在 营 加 ; 油 站 790 座 。 

(三 ) 能 源 改革 稳步 推进 ， 市 场 化 交易 取得 积极 进展 

“十 三 五 ”以 来 , 成 都 不 断 深化 能 源 体制 改革 ,积极 推进 电 


力 市 场 化 交易 , 推动 增 量 配 电 和 输 配 电价 改革 , 降低 了 企业 要 素 
成 本 。 

电力 领域 , 推进 电力 体制 改革 , 原 成 都 区 域内 地 方 电 网 与 
网 直 供 区 实现 价格 并 轨 , 彻底 解决 了 历史 遗留 的 两 张 网 电力 体制 
市 来 的 问题 ,开展 增 量 配 电 业 务 改革 试点 , 青 日 江 区 欧洲 产业 城 、 
成 都 九 尺 冷 链 物 流产 业 园 获 批 全 国 第 四 批 、 第 五 批 增 量 配 电 业 务 
改革 试点。 执行 高 耗 能 行业 差别 电价 ， 对 钢铁 、 建 材 等 行业 企业 
实施 差别 电价 ， 加 价 幅度 0.1-0.3 元 /千瓦 时 。 落 实 输 配 电价 改革 
政策 ， 放宽 直 购 电 交易 、 语 余 电能 政策 范围 ， 针 对 电子 信息 、 新 
型 材料 等 产业 重点 客户 实施 “精准 降价 ”， 将 大 型 商业 企业 纳入 
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直接 交易 范围 ， 有 效 降低 企业 客户 用 电 成 本 。 “十 三 五 ”未 ,成 
都 地 区 参与 市 场 化 交易 电量 近 427 亿 干 瓦 时 , 累计 减少 企业 客户 
电费 支出 近 23.1 亿 。 


天 然 气 领域 , 支持 天 然 气 大 用 户 转 供 改 直 供 ,进一步 降低 企 
业 用 气 价格 。 "十 三 五 ” 末 , 全 市 直 供 气 企 业 达 到 127 家 以 上 (其 
中 , 中 石油 108 家 , 中 石化 19 家 ), 推动 天 然 气 价格 市 场 化 改革 ， 
按照 “准许 成 本 + 合理 收益 ”原则 核定 配 气 价格 ， 形 成 的 降价 空 
间 全 部 用 于 降低 非 居 用 户 价格 。 建立 天 然 气 上 下 游 价格 联动 机 制 |， 
天 然 气 终端 销售 价格 由 上 游 购 气 价格 + 配 气 价格 组 成 ， 按 照 上 下 
游 价格 联动 机 制 适 时 调整 。 将 CNG 销售 价格 由 最 高 价格 改 为 基 
准 价格 管理 ， 增 强 价格 弹性 ， 更 准确 反映 成 本 和 市 场 供需 变化 。 
对 年 用 气量 100 万 立方 米 以 上 、 符 合 重点 产业 友 展 方向 的 用 户 ， 
通过 减免 你 气 工程 安装 费 、 季节 差价 或 阶梯 价格 等 方式 降低 企业 
用 气 价 格 。 

(四 ) 节能 降 耗 工作 成 效 显著 ， 能 源 利用 效率 持续 提升 

“十 三 五 “期间, 全 市 重点 推进 能 源 消耗 总 量 和 强度 “ 双 控 " 
工作 ， 加 大 节能 审查 监察 力度 ， 围 绕 工 业 、 建 筑 、 交 通 等 重点 领 
域 节 能 需求 ,加快 构 建 绿色 友 展 体系 ,综合 能 耗 不 断 下 降 ， 能 源 
利用 效率 持续 提升 。 "十 三 五 ” 末 ， 全 市 万 元 GDP 能 耗 0.345 吨 
标准 煤 ， 较 “十 二 五 ” 末 下 降 14.2%。 新 都 华润 雪花 啤酒 厂 分 布 
式 能 源 、 金 牛 宾馆 分 布 式 能 源 等 项 目 建成 投 运 。 工 业 领域 , 开展 
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实施 工业 能 效 赶 超 行动 ， 加 强 高 能 耗 行业 能 耗 管控 , 淘汰 347 户 
企业 落后 产能 ， 全 市 规模 以 上 单位 工业 增加 值 能 耗 累 计 下 降 
26.2%， 超 额 完成 “十 三 五 ”工业 节能 目标 任务 。 建 筑 领域 ， 大 
力 推进 绿色 建筑 和 装配 式 建 筑 , 提升 公共 建筑 能 效 管理 水 平 , “十 
三 五 ” 末 ， 全 市 绿色 建筑 面积 累计 突破 2 亿 平 方 米 。 交 通 领域 ， 
不 断 优化 城市 公交 线 网 , 加 快 城市 轨道 交通 建设 , 大 力 推广 新 能 
源 汽车 应 用 ， 绿 色 交 通 运输 体系 初步 形成 。 到 “十 三 五 ” 末 , 中 
心 城区 “5+1” 区 域 公共 交通 机 动 化 出 行 分 担 率 达 60%; 累计 建 
设 充电 桩 2.8 万 个 ， 推 广 新 能 源 汽车 14.5 万 辆 。 
表 1 “十 三 五 ”期 间 成 都 市 万 元 GDP 能 耗 下 降 情 况 


年 份 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 
on 0.392 0.379 0.357 0.353 0.345 
( 吨 标准 煤 ) 
与 2015 年 相 比 降 
-| 2.66 5.78 11.24 12.16 14.24 
幅 (%) 


(五 ) 新 能 源 实现 良性 发 展 ， 能 源 互 联网 试点 积极 推进 

“十 三 五 ”期 间 , 全 市 聚焦 光伏 等 优势 领域 和 锂电 池 、 握 能 
等 新 兴 领 域 , 支持 企业 做 大 做 强 ,着 力 增 强 产 业 创 新 能 力 ， 新 能 
源 实现 良性 发 展 。 通 威 太阳 能 建成 世界 首 条 工业 4.0 高 效 电 池 生 
产 线 ， 年 产能 达到 10GW， 营 业 收 入 接近 80 亿 元 。 太 阳 能 光伏 
应 用 工程 技术 中 心 、 国 家 光伏 产品 质量 监督 检验 中 心 等 投入 运营 ， 
研发 、 检 测 能 力 持续 提升 。 氢 能 已 形成 “制备 -存储 -运输 -加 注 - 
应 用 ”完整 产业 链条 ,集聚 知名 企业 和 科研 机 构 60 余 家 , 产业 规 
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模 超 过 100 亿 元 ， 累 计 示范 推广 氢 燃 料 电 池 汽 车 370 辆 , 推动 建 
成 投 运 加 氢 站 2 座 ， 加 氧 能力 1500 千克 /天 ， 是 西南 地 区 首 个 开 
展 燃料 电池 物流 车 示范 的 城市 。 生 物质 能 利用 稳步 推进 ， 成 都 万 
兴 环 保 发 电厂 一 期 、 二 期 及 成 都 隆 丰 环保 发 电厂 和 成 都 金堂 环保 
发 电厂 等 项 目 投 入 运行 ， 新 增发 电 装机 容量 95 兆 瓦 ， 票 计 发 电 
装机 容量 达到 152 兆 瓦 。 浅 层 地 温 能 试点 取得 一 定 成 效 , 成 都 东 
客站 等 17 个 项 目 配备 地 源 热泵 系统 ， 应 用 总 建筑 面积 99.1 万 平 
方 米 , 每 年 可 开发 利用 浅 层 地 温 能 折合 标准 煤 约 10000 吨 。 积极 
推进 能 源 互联 网 试点 , 基于 智能 云 调度 电动 汽车 能 源 互 联网 示范 
项 目 入 选 国家 首 批 “ 互 联网 +” 智 慧 能 源 (能 源 互联 网 ) 示范 项 
目 名 单 。 

虽然 全 市 能 源 发 展 取得 积极 成 效 , 但 仍 存 在 一 些 问题 和 短 板 ， 
主要 体现 在 以 下 几 个 方面 : 一 是 电网 建设 水 平 有 待 进一步 提升 。 
与 先进 城市 相 比 ， 成 都 电网 供电 可 靠 性 仍 有 一 定 差 距 , 存在 局 部 
区 域 电 网 建设 不 平衡 不 充分 、 供 电能 力 裕 度 不 足 等 问题 。 二 是 
然 气 储 气 调 峰 能 力 不 足 。 全 市 应 急 储 气 库 容量 不 足 700 万 立方 米 ， 
与 国家 “城市 不 低 于 3 天 用 气量 、 城 镇 燃气 企业 不 低 于 年 用 气量 
5%” 的 应 急 储 气 能 力 要 求 有 较 大 差距 ， 极 端 恶 务 天 气 、 输 气 事 
故 等 突 发 事件 可 能 对 全 市 燃气 供应 保障 造成 重大 影响 。 三 是 能 源 
服务 有 待 进一步 优化 。 全 市 用 能 营 商 环境 仍 有 较 大 提升 空间 , 在 
服务 方式 、 快 速 响应 等 方面 有 待 进一步 优化 。 四 是 新 能 源 应 用 不 


足 。 受 目 然 条 件 制 约 ， 当 前 我 市 光伏 、 风 电 等 新 能 源 友 电 闪 机 应 
用 较为 有 限 ， 尚 未 形成 因地制宜 、 协 同 发 展 格局 。 

二 、 面 临 形势 与 需求 预测 

(一 ) 面临 形势 

1. 世 界 能 源 呈 现 “ 五 化 ”新 变局 。 能 源 供 应 多 极 化 ， 美 国 页 
宕 气 、 加 拿 大 油 砂 大 量 开采 重 塑 油气 供应 格局 , 各 国 可 再 生 能 源 
下 方兴未艾 ， 非 化 石 能 源 份额 不 断 增 长 。 能 源 供需 宽松 化 ， 受 角 
冠 肺 炎 疫 情 、 贸 易 摩 擦 、 地 绿 政治 ;站 突 等 因素 影响 ,世界 主要 发 
达 经 济 体 和 新 兴 经 济 体 经 济 潜在 增长 率 下 降 , 能 源 总 体 供 大 于 求 
的 局 面 将 长 期 人 存在。 能 源 结 构 低 碳化 , 《巴黎 协定 》 要 求 坚 决 控 
制 化 石 能 源 总 量 , 对 各 国 低 碳化 友 展 形成 了 长 远 的 影响 。 能 源 系 
统 智能 化 , 以 高 效 、 清 洁 、 智 能 为 主要 特征 的 能 源 转 型 持续 推进 ， 
智能 电网 、 智 慧 用 能 将 成 为 新 的 趋势 。 能 源 安全 突出 化 , 部 分 国 
家 和 地 区 能 源 资 源 面临 较 大 安全 风险 , 能 源 基础 设施 面临 网 络 攻 
击 等 非 传 统 安全 风险 。 

2. 碳 达 峰 碳 中 和 目标 愿景 加 速 低 碳化 进程 。 我 国 “ 力 争 2030 
年 前 实现 碳 达 峰 ，2060 年 前 实现 碳 中 和 ”的 愿景 ， 将 倒 通 能 源 
结构 转型 升级 ， 推 动能 源 清洁 低 碳 安全 高 效 利 用 。 供 给 侧 方 面 ， 
光伏 友 电 、 风 电 等 为 主 的 “ 零 碳 ”电力 供给 能 力 大 幅 提 升 ， 天 然 
气 、 核 能 等 优质 低 碳 化 石 能源 供 给 仍 将 保持 增长 ， 成 品 油 和 煤 冯 
高 碳 能 源 供应 增 速 放 缓 、 忌 量 将 逐渐 趋 于 峰值 。 消费 侧 方 面 ,“ 零 


砚 ” 电力、 天 然 气 等 清洁 能 源 蔡 代 将 深入 推进 , 重点 领域 节能 迈 
上 新 台阶 ， 能 源 消费 低 碳 化 特征 逐步 突显 。 成 都 将 充分 发 挥 区 域 
清洁 能 源 供应 优势 , 深入 推进 能 源 结构 调整 , 进一步 提升 清洁 能 
源 消费 比重 ， 努 力 在 全 国 能 源 转 型 友 展 中 提供 “成 都 样板 ”。 

3. 能 源 技 术 创新 步伐 加 快 。 能 源 技术 装备 目 主 化 进程 加 快 推 
进 ， 智 能 电网 、 移 进 核电 、 氢 能 和 燃料 电池 等 重点 领域 有 望 取得 
新 的 突破 ， 为 抢占 能 源 转 型 变革 先 机 创造 了 条 件 。 能 源 互 联网 、 
现代 电网 智能 调控 技术 发 展 迅 速 ， 革 加 大 数据 、5G、 区 块 链 、 
物 联网 等 技术 深度 融合 应 用 ， 加速 能 源 生 产 、 能 源 运行 、 能 源 管 
理 、 能 源 节 约 等 领域 变革 , 极 大 提升 能 源 领 域 信息 化 、 智 能 化 水 
平 。 成 都 能 源 创 新 资源 丰富 ， 拥 有 中 国 核 动力 研究 设计 院 、 西 南 
石油 大 学 等 高 校 院 所 ， 正 在 建设 西部 (成 都 ) 科学 城 ， 有 基础 、 
有 条 件 在 先进 核能 、 非 常规 油气 、 智 能 向 电网 等 关键 技 术 领 域 取 
得 更 多 突破 ， 推 动能 源 技术 从 被 动 跟随 向 主动 创新 转变 。 

4. 城 市 发 展 对 能 源 保障 提出 新 要 求 。 “十 四 五 ”是 成 都 建设 
践 行 新 发 展 理 念 的 公园 城市 示范 区 的 关键 时 期 , 对 能 源 供给 规模 、 
供给 质量 都 提出 了 新 的 要 求 。 在 成 渝 地 区 双 城 经 济 圈 加 快 建设 大 
背景 下 ， 成 都 经 济 仍 将 保持 较 快 增长 ， 城 市 格局 加 速 由 “ 单 极 " 
向 “ 双 城 ” 迈 进 ， 城 市 建设 、 社 会 民生 改善 等 加 快 推进 ， 将 进 一 
步 刺 激 能 源 需 求 增长 。 城市 能 级 持续 提升 , 核心 功能 将 不 断 强化 ， 
成 都 天 府 国际 机 场 等 重大 项 目 投入 运营 ; 产业 高 质量 友 展 迈 上 新 


台阶 ， 集 成 电路 、 新 型 显示 、 工 业 互 联网 等 快速 发 展 ， 对 供电 可 
靠 性 、 能 源 安全 持续 供应 等 提出 更 高 要 求 。 
(二 ) 需求 预测 

1. 总 量 预测 。“ 十 四 五 期间， 国际 形势 错 绪 复 杂 ， 不 稳定 性 
不 确定 性 明显 增强 , 我 国 进入 高 质量 发 展 阶段 , 将 加 快 构建 以 国 
内 大 循环 为 主体 、 国 内 国际 双 循 环 相互 促进 的 新 发 展 格局 。 成 都 
将 紧 紧 围绕 成 渝 地 区 双 城 经 济 圈 建 设 , 加 快 建设 高 质量 太 展 增长 
极 和 动力 源 , 初步 建成 践 行 新 发 展 理 念 的 公园 城市 示 荡 区。 预计 
未 来 五 年 成 都 地 区 生产 总 值 年 均 增长 在 6-8% 之 间 , 到 2025 年 地 
区 生产 总 值 在 2.6-2.8 万 亿 元 之 间 ， 城 市 综合 实力 不 断 提升 ， 经 
济 发 展 对 能 源 需求 将 持续 增长 。 随 着 资源 环境 约束 加 剧 , 节约 优 
先 、 节 能 提 效 将 贯穿 能 源 发 展 全 过 程 各 领域 , 绿色 生产 生活 新 方 
式 加 快 形成 , 成 都 能 源 利用 效率 将 不 断 提 升 ,节能 目标 与 全 国 基 
本 保持 一 致 。 根 据 全 市 经 济 社 会 友 展 实际 和 目标 ,坚持 能 源 发 展 
适度 超前 经 济 发 展 , 综合 考虑 人 口 规 模 趋势 、 城 市 优化 空间 、 产 
业 结 构 升 级 汽车 保有 量 、 重 大 项 目 保 障 、 节 能 减 排 目标 等 因素 ， 
预计 2025 年 全 市 能 源 需求 总 量 将 达到 6347 万 吨 标 煤 ( 取 移 动 平 
均 法 和 指数 平滑 法 平均 值 )， 年 均 增长 4.1%。 


表 2 “十 四 五 ”成 都 市 能 源 消费 总 量 预测 值 (单位 , 万 吨 标 煤 ) 


年 份 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 
| 5442.71 | 5641.07 | 5839.43 | 6037.79 | 6236.15 
人 5526.46 | 5759.46 | 5992.46 | 6225.46 | 6458.46 


2. 主 要 能 源 预 测 。 

(1) 电力 。 “十 四 五 ”期 间 ， 成 都 将 加 快 构建 产业 生态 圈 ， 
建设 产业 功能 区 ,工业 经 济 规模 进一步 壮大 , 对 电力 将 产生 较 大 
需求 ， 预 计 到 2025 年 工业 用 电量 将 超过 400 亿 干 瓦 时 。 建 设 践 

了 新 发 展 理念 的 公园 城市 示范 区 , 创新 生态 价值 转化 路 径 和 应 用 
场景 ,新 能 源 汽车 在 市 政 、 物 流 、 客 运 等 领域 加 快 应 用 ， 预 计 到 
2025 年 全 市 新 能 源 汽车 将 接近 60 万 辆 。 轨 道 交 通 网 将 进一步 完 
善 , 城市 轨道 交通 第 四 期 规划 的 8 个 项 目 将 全 部 建成 通车 , 开通 
运营 里 程 达 700 公里 以 上 。 成 渝 地 区 双 城 经 济 圈 加 快 建设 , 城市 
人 口 增长 与 家 庭 电 气 化 水 平 提 升 因素 革 加 , 居民 生活 用 电量 将 保 
持 较 快 增长 态势 。 采 用 移动 平均 法 和 指数 平滑 法 预测 ， 预 计 到 
2025 年 全 市 用 电量 将 达到 930 亿 干 瓦 时 ( 取 平 均值 )。 因 模型 预 
测 未 能 考虑 重大 突 发 事件 、 政 策 影响 等 变量 ,综合 考虑 2020 年 
新 冠 疫情 导致 基数 偏 低 、2030 年 前 碳 达 峰 目 标 实现 背景 下 电力 
蔡 代 推进 等 因素 ， 对 模型 结果 进行 适当 修正 ， 预 计 到 2025 年 全 
市 用 电量 将 达到 1050 亿 干 瓦 时 ， 年 均 增长 7.7%。 

表 3 “十 四 五 ”成 都 市 电力 消费 总 量 预测 值 (单位 , 亿 千 瓦 时 )》 


年 份 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 
移动 平均 预测 值 | 783.80 824.98 866.15 907.33 948.50 
指数 平滑 预测 值 | 780.40 813.17 845.94 878.7 911.47 


(2) 天 然 气 。 “十 四 五 "期 间 ， 成 都 将 优化 能 源 消费 结构 ， 
加 快 构建 科学 可 靠 的 天 然 气 保障 体系 , 提升 天 然 气 基 础 设施 承载 


二 


能 力 ， 天 然 气 需求 将 持续 保持 平稳 增长 。 工 业 用 气 逐 步 实现 精准 
供给 , 天然 气 大 用 户 转 供 改 直 供 ,能 源 负 谷 中 心 鼓励 建设 天 然 气 
分 布 式 能 源 项 目 , 工业 用 气 将 保持 稳定 增长 。 随 着 成 都 都 市 圈 加 
快 形成 、 现 代 服 务 业 的 友 展 和 居民 生活 水 平 的 提高 , 居民 用 气 和 
商业 用 气 将 保持 较 快 增长 。 综 合 考虑 ， 预 计 到 2025 年 全 市 天 然 
气 需求 量 将 达到 83 亿 立 方 米 ( 取 移动 平均 法 和 指数 平滑 法 平均 
值 )， 年 均 增长 3.5%。 


表 4 “十 四 五 ”成 都 市 天 然 气 消费 总 量 预测 值 〈 单 位 ， 亿 立方 米 ) 
年 份 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 


移动 平均 预测 值 72.89 75.12 77.35 79.59 81.82 
指数 平滑 预测 值 | 75.88 77.99 80.10 82.21 84.32 


(3) 油 品 (成 品 油 )。 “十 四 五 ”期 间 ， 成 都 国际 门户 枢纽 
功能 将 不 断 增强 ,国际 消费 中 心 城市 将 逐步 建成 , 随 着 经 济 腹地 
扩大 、 要 素 集 聚 辐射 能 力 增强 ， 人 员 流 动 、 物 流 必 将 持续 上 升 ， 
全 市 航空 、 公 路 等 交通 运输 业 将 迎 来 新 一 轮 快速 友 展 期 ,势必 带 
动 油 品 需求 继续 增长 。 成 都 机 动车 保有 量 居 全 国 前 三 , 在 人 口 增 
长 和 消费 升级 因素 苹 加 影响 下 , 预计 成 都 机 动车 数量 仍 将 保持 增 
长 。 采 用 移动 平均 法 和 指数 平滑 法 预测 ， 预 计 到 2025 年 全 市 油 
品 (成 品 油 ) 需求 量 将 达到 1233 万 吨 ( 取 平 均值 )。 因 模型 预测 
未 能 考虑 电动 汽车 替代 等 因素 , 对 模型 结果 进行 适当 修正 , 预计 
到 2025 年 全 市 油 品 (成品 油 ) 消费 量 约 1200 万 吨 ， 年 均 增 长 
1.8%。 


表 5 “十 四 五 ”成 都 市 成 品 油 消费 总 量 预测 值 (单位 , 万 吨 ) 

年 份 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 
移动 平均 预测 值 | 1154.29 | 1176.77 | 1199.25 | 1221.73 | 1244.21 
指数 平滑 预测 值 | 1191.04 | 1199.10 | 1207.17 | 1215.23 | 1223.29 


(4) 燥 品 。“ 十 四 五 ”期 间 ， 成 都 将 聚焦 电力 、 建 材 、 新 型 
材料 等 重点 行业 ， 进 一 步 加 大 工业 企业 “ 煤 改 电 “ 煤 改 气 ” 力 
度 , 持续 推进 节能 减 排 和 淘汰 落后 产能 工作 ,工业 燃 煤 锅 炉 全 域 
基本 “ 清 零 ”"， 煤 品 消费 总 量 将 持续 下 降 。 考 虑 到 成 都 煤 品 消费 
量 基 数 已 相对 较 小 , 煤 品 占 比 下 降 速 度 将 有 所 放 缓 , 预计 到 2025 
年 煤 品 消费 量 366.4 万 吨 ( 取 移动 平均 法 和 指数 平滑 法 平均 值 )， 


年 均 下 降 4.3%。 
表 6 “十 四 五 ”成 都 市 煤 品 消费 总 量 预 测 值 〈 单 位 ， 万 吨 ) 
年 份 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 
移动 平均 预测 值 | 420.50 | 408.30 | 396.20 | 384.10 | 372.00 
指数 平滑 预测 值 | 452.61 | 429.66 | 406.70 | 383.74 | 360.78 


三 、 总 体 思 路 

(一 ) 发 展 思路 

以 习近平 新 时 代 中 国 特色 社会 主义 思想 为 指导 , 深入 践 行 性 
发 展 理 念 ， 贯 彻 落实 “四 个 革命 、 一 个 合作 ”能 源 安全 新 战略 ， 
准确 把 握 碳 达 峰 、 碳 中 和 新 要 求 ， 加 快 推进 能 源 半 命 ， 以 创新 友 
展 为 动力 ， 以 强化 保障 能 力 为 抓 手 ,加 快 构建 新 型 电力 系统 ， 持 
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续 推进 清洁 能 源 替 代 , 优化 能 源 消费 结构 , 全力 提 升 能 源 利 用 效 
率 ， 营造 国际 一 流 用 能 营 商 环境 , 深化 能 源 体制 机 制 改革 ,促进 
能 源 配 置 更 加 合理 ,建设 安全 、 清 洁 、 高 效 、 可 持续 的 现代 能 源 
体系 , 为 全 市 经 济 社会 高 质量 友 展 、 初 步 建 成 路 行 新 友 展 理念 的 
公园 城市 示范 区 提供 坚强 可 靠 的 能 源 保障 。 

(二 ) 基本 原则 

1. 坚 持 安全 可 靠 。 立 足 能 源 受 端 城市 特征 ， 适 度 超前 规划 建 
设 能 源 基 础 设施 , 强化 重点 能 源 品 种 供应 , 提升 能 源 服务 品质 和 
能 源 管理 水 平 , 建设 与 城市 经 济 社会 友 展 需求 相 适 应 的 能 源 供应 
体系 。 

2. 坚 持 清 洁 低 碳 。 实 施 清洁 能 源 蔡 代 攻 坚 ， 宜 电 则 电 、 宜 气 
则 气 ， 推 进 重点 领域 电力 、 天 然 气 等 蔡 代 ,全 力 提升 清洁 能 源 比 
重 ,形成 以 清洁 电力 为 主 、 低 碳 能 源 协 同 、 高 矶 能 源 高 效 利 用 的 
能 源 友 展 格 局 。 

3. 坚 持 节 约 优 先 。 把 节能 优先 贯穿 于 生产 生活 、 能 源 友 展 等 
全 过 程 , 合理 控制 能 源 消 费 忌 量 , 强化 重点 行业 用 能 管理 , 积极 
推广 应 用 先进 节能 技术 、 工 艺 、 产 品 和 交 备 ， 进 一 步 提升 能 源 利 
用 效率 ， 加 快 建设 能 源 节 约 型 社会 。 

4. 坚 持 创新 融合 。 充 分 上 友 挥 成 都 金融 、 科 技 、 对 外 交往 等 优 
势 , 重点 提升 能 源 创新 、 应 用 示范 、 市 场 交易 等 功能 ,输出 更 多 
能 源 技术 、 服 务 、 资 本 、 人 才 等 。 推 动 新 一 代 信 息 技术 与 能 源 友 


展 深度 融合 ， 促 进 能 源 发 展 方式 变革 。 
(三 ) 主要 目标 

1. 总 量 控制 目标 。 到 “十 四 五 ” 末 ， 能 源 消 费 总 量 得 到 合理 
控制 ,完成 省 政府 下 达 目 标 任务 。 全 社会 用 电量 预计 控制 在 1050 
亿 和 干 瓦 时 左右 。 

2. 消 费 结 构 目 标 。 到 “十 四 五 ”未 ， 非 化 石 能 源 消费 比重 进 
一 步 提高 ， 达 到 50% 以 上 。 天 然 气 消费 比重 在 18% 左 右 ， 煤 
品 比重 下 降 到 ”4% 左右 ; 新 能 源 等 其 他 能 源 占 比 达到 2% 以 上 

( 含 生物 质 能 、 光 伏 、 浅 层 地 温 能 和 和 氧 能 ) 。 

3. 能 源 安全 保障 。 到 “十 四 五 ”未 ， 全 市 能 源 综合 生产 能 
达到 650 万 吨 标准 煤 ; 力争 中 心 城区 、 东 部 新 区 核心 区 域 供电 可 
靠 性 达到 99.99%， 全 市 电网 负荷 备用 率 保持 在 10%-15%， 用 户 
平均 停电 时 间 下 降 到 0.8 小 时 / 户 。 

4. 能 源 节约 目标 。 到 “十 四 五 ” 末 ， 能 源 利用 效率 达到 国内 
同类 城市 先进 水 平 , 全 市 单位 地 区 生产 总 值 能 源 消耗 降低 完成 省 
政府 下 达 目 标 任务 ， 电 网 线 损 率 下 降 至 4.85%。 

S. 基 础 设施 建设 目标 。 “十 四 五 ”期 间 ， 完 成 能 源 重大 建设 
项 目 投资 775 亿 元 以 上 ; 其 中 ， 电 力 480 亿 元 以 上 、 天 然 气 190 
亿 元 以 上 、 油 品 (成 品 油 ) 13 亿 元 以 上 ， 新 能 源 及 其 他 基础 设 
施 92 亿 元 以 上 。 

一 一 电力 。 到 “十 四 五 ”未 ， 成 都 电网 最 高 用 电 负 荷 承载 


能 力 达 到 2260 万 干 瓦 ; 

一 一 天 然 气 。 到 “十 四 五 ” 末 ， 川 西 气田 年 产能 达到 17 亿 
立方 米 ， 天 府 气田 3 亿 立 方 米 ; 
油 品 (成品 油 )。 到 “十 四 五 ” 末 ， 全 市 成 品 油 储备 能 
力 达 130 万 立方 米 ， 加 油 站 数量 达到 860 座 ; 
新 能 源 基 础 设施 。 到 “十 四 五 ” 末 ， 充 电 桩 16 万 个 、 
充 ( 换 ) 电站 2400 座 ; 加 氧 站 40 座 (含油 氨 一 体 、 油 电 氨 一 体 、 
气 氨 一 体 等 综合 能 源 站 ) ; 光伏 六 机 量 达 到 27 万 kWp。 


表 7 成 都 市 “十 四 五 ”能 源 发 展 规划 主要 目标 


2020 | 2025 
类 别 指标 单位 实际 | 规划 | 年 均 增长 


万 吨 标 准 完成 省 政府 
_ | 一 次 能 源 消费 总 量 5184.7 | 一 一 预 其 
A a 煤 下 达 任 务 i 
非 化 石 能 源 消费 比重 % 44.2 | 50 5.8W] | 约束 性 
结构 | 天然气 消费 比重 % 18.5 | 18 [-0.5%] “| 预期 性 
目标 | 煤 品 % 6.4 4 [-2.4%] “| 预期 性 
其 他 能 源 % 1.9 2 [0.1%] | 预期 性 
能 源 综合 生产 能 万 吓 标 准 | 5688 | gg | 有 贡生 
安全 煤 
保障 | 全 市 电网 负荷 备用 率 % 10-15 | 一 一 | 预期 性 
用 户 平均 停电 时 间 小 时 / 户 | 8.26 | 0.8 一 一 “| 预期 性 
完成 省 政府 
eb yy 能 源 消耗 降 但 % 14.5 | 一 一 约束 ' 
i 单位 GDP 能 源 消耗 降低 下 达 任务 4] 束 性 
” | 电网 线 损 率 % 485 | 一 | 预期 性 
最 高 用 电 负荷 承载 能 
基础 电网 最 高 用 电 负 荷 承 载 能 万 干 瓦 | 预期 性 
设施 | 力 


建设 E 5 | 28 | 1 | | 性 


有 标 | 和 站 | 座 | 2 | 4 | 一 | 现 蛤 | 
注 : (1) 2020 年 实际 数 采 用 统计 数据 ; (2) [”] 内 为 5 年 累计 数 ; (2) GDP 以 2020 年 不 
变价 计算 ; (3) 煤 品 包含 原煤 、 洗 精 煤 、 其 他 洗煤 和 煤 制品 。 


四 、 重 点 任务 

(一 ) 加 快 构建 新 型 电力 系统 

按照 “构建 以 新 能 源 为 主体 的 新 型 电力 系统 ”要 求 ， 立 足 区 
域 能 源 资 源 课 赋 实际 , 加快 建设 绿色 高 效 的 智慧 电网 ,增强 光伏 
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发 电 、 风 电 等 新 能 源 消 纳 输送 能 力 。 

1. 强 化 绿色 低 碳 电源 保障 。 推 进 受 电 通 道 扩 容 ， 拓 宽 川 西 水 
电 输入 通道 , 持续 扩大 清洁 水 电 引 入 成 都 极 核 负荷 中 心 规模 。 拓 
展 “ 三 州 一 市 ”光伏 、 风 电 输 送 通 道 ， 规划 研究 西北 能 源 供给 通 
道 ， 超 前 谋划 向 成 都 大 规模 输送 光伏 电力 、 风 电 等 新 能 源 。 

2. 建 设 与 城市 能 级 匹配 的 坚强 电网 。 优 化 城市 主 网 架 。 加 快 
形成 500 干 伏 “ 立 体 双 环 ” 网 架 , 提升 500 干 伏 枢纽 电网 输电 能 
力 ， 加 快 推进 成 都 西 、 新 津 、 大 林 、 十 陵 、 空 港 新 城 等 8 个 500 
干 伏 输 变 电 工 程 建设 ( 含 4 个 续 建 项 目 )。 完 善 220 干 从 骨干 电 
网 。 构建 “界限 清晰 、 区 内 成 环 ” 的 220 干 伏 网 架 格 局 , 新 ( 扩 ) 
建 清泉 、 空 港 新 城 、 金 融 城 、 罚 龙 等 51 个 220 干 伏 输 变电站 项 
目 ( 含 11 个 续 建 项 目 )。 打 造 坚强 可 靠 配 电网 。 新 ( 扩 ) 建 商 贸 
大 道 、 天 健 扩 等 133 个 110 干 伏 输 变电站 项 目 ( 含 27 个 续 建 项 
目 )， 持 续 提 升 配 电 网 安全 承载 力 及 运行 灵活 性 ; 继续 推进 城市 
配 电网 改造 ， 有 序 改 造 超过 运行 年 限 、 设 备 老 化 的 户外 变电站 ， 
到 2025 年 实现 中 心 城区 配 网 10 干 伏 线 路 联络 率 100%、 标 准 接 
线 率 100%、 线 路 转 供 率 100%; 加 快 推进 农 网 薄弱 地 区 巩固 提 
升 ， 着 力 强 化 10 干 伏 及 以 下 配 电网 网 以 建设 ， 增 加 配 电 变 压 器 
布点 及 增 容 改造 。 到 2025 年 ， 成 都 电网 最 高 用 电 负 倚 承 载 能 
达到 2260 万 和 干 瓦 。 加 快 推进 乐 部 新 区 电网 建设 。 加 快 电网 建设 
项 目 审批 ,推动 “ 先 土建 、 后 电气 ”建站 新 模式 在 天 府 新 区 、 东 


部 新 区 试点 先行 ， 破 解 城区 电网 建设 “ 邻 避 效应 ”难题 。 加 快 建 
设 智 能 电网 。 创 新 建设 红星 110 干 伏 新 基建 综合 站 , 打造 成 为 有 
特色 、 可 推广 的 “一 站 多 能 ”电力 建设 样板 ， 树 立 对 外 形象 展示 
的 重要 窗口 和 名 片 。 积 极 推广 应 用 5G、 人 工 智能 、 物 联网 、 大 
数据 等 信息 技术 , 推动 实现 源 网 傈 储 一 体 化 ， 满 足 新 能 源 及 多 元 
化 负 倚 接 入 需求 ， 提 升 成 都 电网 智能 化 水 平 。 

3. 持 续 提升 电力 系统 调节 能 力 。 推 进 华能 彭州 热电 联 产 、 京 
能 大 虽 热 电 联 产 项 目 (三 瓦 窗 热 电厂 改造 ) 建设 , 提前 研究 落实 
气 源 指标 ,力争 项 目 一 期 在 “十 四 五 ” 林 投 产 达 产 。 有 序 推进 金 
堂 、 大 邑 抽水 甘 能 电站 ， 争 取 在 “十 四 五 ” 林 开 工 、“ 十 五 五 ” 
末 投 运 。 推 动 新 型 储 能 设施 示 泡 应 用 ， 围 绕 重 大 赛事 、 重 要 负 倚 
用 户 等 需求 ,在 用 户 侧 运用 锂 离子 电池 等 新 型 储 能 技术 , 积极 探 
索 储 能 应 用 商业 模式 ,建设 移动 式 或 固定 式 储 能 设施 , 提升 应 急 
供电 保障 能 力 。 

(二 ) 完善 油气 基础 设施 体系 

1. 健 全 天 然 气 基础 设施 体系 。 完 善 天 然 气管 网 输 配 体 系 。 加 
快 天 然 气 输 气 干线 连环 成 网 ， 推 进 乐 部 新 区 、 中 江 一 简阳 、 大 英 
一 同安 、 简 阳 一 同安 、 同 安 一 平 桥 、 崇 州 一 彭州 、 中 石化 四 川 
省 天 然 气 公司 管道 、 绕 城 高 速 天 然 气 高 压 输 储 气 管道 ( 含 平 桥 门 
站 ) 等 输 气管 道 建 设 。 健 全 天 然 气 供应 网 络 。 推 动 天 然 气管 网 向 
产业 社区 、 农村 集中 居住 区 等 延伸 。 推进 燃气 管 网 安全 隐患 整治 、 


老 旧 管道 更 新 改造 。 加 快 推进 天 然 气 应 急 调 峰 储备 设施 建设 。 支 
持 中 石油 等 企业 采取 租赁 储 气 库 、 异 地 建设 储 气 库 等 方式 提升 储 
气 调 峰 能 力 , 适时 推进 成 都 市 LNG 应 急 调 峰 储 配 站 项 目 ( 二 期 ) 
及 后 续 项 目 建设 , 确保 特殊 情况 下 天 然 气 应 急 供 应 ,持续 推进 城 
市 燃气 设施 互联 互通 。 加 快 完善 东部 新 区 燃气 供应 系统 。 全 力 推 
进 三 侈 门 站 、 机 场 南 组 团 北 调 压 站 等 项 目 建 设 ， 迅速 提升 供 气 能 
力 。 加 快 构建 智慧 燃气 系统 ,推动 北斗 导航 、 物 联网 等 技术 在 燃 
气 设施 中 的 应 用 ， 建 设 镜像 李 生 城市 燃气 系统 ， 通 过 实时 感知 、 
智能 诊断 和 分 析 等 ,实现 智慧 运营 。 深 入 推进 国家 天 然 气 (页 宕 
气 ) 干 亿 立 方 米 级 产业 基地 建设 。 稳步 扩大 天 然 气 产 量 ,， 加 强 市 
县 两 级 联动 、 部 门 协调 , 及 时 解决 川西 气田 开发 建设 过 程 中 的 困 
难 和 问题 ， 早 日 建成 年 产能 17 亿 立 方 米 的 天 然 气 生产 基地 ; 统 
筹 推进 中 石油 天 府 气田 勘探 项 目 , 支持 地 方 国有 公司 等 参与 天 府 
气田 开 友 建设 。 

2. 优 化 成 品 油 供 应 网 络 。 优 化 加 油 站 站 点 布局 。 加 快 完善 东 
部 新 区 加 ; 油 站 网 络 , 结合 现代 物流 业 友 展 、 先 进 制造 业 配 套 等 需 
求 ， 推 进 机 场 北 一 线 、 简 州 新 城 A 站 等 加 油 站 建设 。 完 善 郊区 
新 城 加 油 站 分 销 布 局 体系 ,建设 高 何 、 手 马 永 和 等 加 油 站 ,优化 
调整 一 批 中 心 城 区 加 油 站 , 经 安全 评估 后 在 部 分 加 油 站 增设 加 气 

( 含 LNG)、 充 电 、 加 气功 能 。 建 设 简 阳 市 庙 子 沟 油 库 及 石油 批 
发 交易 中 心 ,提升 成 品 油 储备 能 力 。 强 化 重点 区 域 用 能 安全 , 推 


动 成 彭 管道 天 府 文 续 项 目 按时 投 运 , 增强 天 府 国际 机 场 航 油 保障 
能 力 。 

3. 推 进 综合 能 源 站 规划 建设 。 率 先 在 东部 新 区 推进 综合 能 源 
站 建设 ， 文 持 中 心 城区 等 区 (市 ) 县 新 建 乏 合 能 源 站 点 ， 鼓 励 
CNG 加 和气 站 、 加 油 站 经 营 企 业 与 充电 服务 商 、 氢 能 服务 商 等 合 
作 ， 推 动 CNG 企业 向 充电 、 加 氢 、 储 能 等 综合 能 源 站 转型 。 

(三 ) 进一步 扩大 清洁 能 源 消费 

1. 持 续 推 进 电 能 替代 。 推 进 工业 领域 电能 替代 ， 积 极 推广 使 
用 工业 电 锅 炉 、 电 窗 炉 、 电 热合 ,支持 有 条 件 的 企业 实施 锅炉 气 
改 电 , 进一步 提升 生产 制造 设备 电气 化 水 平 。 友 挥 四 川 富 裕 水 电 
资源 优势 ， 积 极 友 展 大 数据 、 载 能 新 材料 、 新 型 电池 等 高 载 电 、 
高 技术 、 低 排放 的 绿色 高 载 电 产业 。 推 进 商 业 和 公共 服务 领域 电 
能 替代 ， 在 新 建城 市 综合 体 、 商 场 、 高 等 院 校 、 医 院 、 办 公 楼 、 
酒店 、 机 场 等 推广 电 鞠 冷 、 电 锅炉 等 电能 替代 工程 , 鼓励 火 ( 汤 ) 
锅 店 .烧烤 店 等 餐饮 行业 推广 使 用 电力 , 促进 电力 负 答 移 峰 填 合 。 
完善 新 能 源 汽 车 使 用 环境 , 大 力 推进 新 能 源 汽车 充 换 电 站 和 充电 
桩 建设 ,加快 构 建 布局 合理 、 便 捷 高 效 的 充 换 电网 络 。 积 极 推动 
促进 家 庭 更 多 使 用 家 用 电器 , 在 城乡 结合 部 、 农 村 地 区 推进 散 煤 
清洁 化 替代 ， 推 广 使 用 电 炊 具 ， 全 面 推动 家 庭 电气 化 。 

2. 有 序 实施 天 然 气 利用 。 推 进 天 然 气 分 布 式 能 源 友 展 ， 加 强 
与 省 级 部 门 沟通 协调 , 进一步 完善 天 然 气 分 布 式 能 源 上 网 电价 等 


价格 机 制 。 以 产业 园区 为 重点 ,研究 建设 符合 产业 发 展 需求 、 燃 
气 热电 联 供 (或 冷 热 电 三 联 供 ) 为 主 的 天 然 气 分 布 式 能 源 站 。 支 
持 建 材 、 食 品 、 塑 料 制品 等 企业 工业 锅炉 、 窗 炉 实施 “ 煤 改 气 ”。 
支持 餐饮 行业 、 个 人 等 瓶 六 液化 石油 气 改 六 管道 天 然 气 。 开 展 暖 
居 工 程 ， 在 中 心 城区 推进 居民 小 区 集中 供暖 试点 。 

3. 积 极 推进 氢 能 应 用 。 开 展 规模 化 语 余 水 电 制 氨 试 点 ， 推 进 
彭州 电解 水 绿 氨 工 三 一 期 、 二 期 项 目 建 设 ， 在 岂 都 、 龙 杂 驿 等 区 
域 试点 建设 小 规模 制 氨 加 所 一 体 站 ， 到 2025 年 形成 11 万 吨 /年 
的 供 氢 能 力 ， 绿 所 供应 占 比 超过 40%。 鼓 励 社会 资本 参与 加 氢 站 
建设 ,力争 新 建 ( 仿 改建、 扩建 ) 40 座 加 氢 站 ( 含 具 有 加 和 氢 功 
能 的 综合 能 源 站 ) ， 适 当 加 密 示 学 区 加 所 站 布局 ， 初 步 建成 全 市 
加 氨 站 服务 保障 体系 ， 努 力 构建 成 都 半 小 时 加 氨 网 络 。 同 时 , 依 
托 城 际 运 输 、 旅 游客 运 等 领域 示范 ， 推 动 成 渝 、 成 德 绵 、 成 雅 、 
成 自 、 成 南 等 高 速 沿线 布局 加 握 站 ， 形 成 以 成 都 为 枢纽 ,辐射 川 
内 的 绿色 “ 气 走 万”。 推动 燃料 电池 汽车 在 公共 交通 、 城建 运输 、 
接 驳 转运 、 环 卫 服 务 等 中 远 途中 重型 商用 车 领域 应 用 。 依 托 国 有 
平台 公司 , 规划 建设 燃料 电池 轨道 示范 线路 。 发 挥 产业 基础 和 场 
景 优 势 ， 推 动 氨 能 在 叉车、 无 人 机 、 应 急 保 供 等 领域 应 用 。 

4. 推 进 可 再 生 能 源 试点 示范 。 试 点 推进 光伏 应 用 。 推 动 光 伏 
与 建筑 融合 创新 友 展 ， 推 进 光伏 项 目 建设 。 探 索 异 地 风能 消 纳 
机 制 。 推 动 成 都 与 深山 、 广 元 及 青海 、 甘 肃 、 新 疆 等 风能 资源 


丰富 地 区 合作 , 对 口 并 网 消 纳 风电 , 试点 推进 浅 层 地 热能 应 用 。 
开展 地 热能 资源 详 查 与 评价 ， 加 大 关键 技术 研发 力度 ， 鼓 励 具 
备 应 用 条 件 的 区 域 积 极 推广 浅 层 地 热能 开发 利用 。 稳 步 推进 生 
物质 能 利用 ,加快 已 统筹 规划 的 2 座 垃 圾 环保 发 电厂 项 目 建设 ， 
逐步 提高 发 电 用 垃圾 的 燃烧 值 。 

(四 ) 持续 提升 能 源 利 用 效率 

1. 强 化 工业 节能 。 持 续 优化 工业 结构 ， 大 力 发 展 电子 信息 、 
淡 备 制造 等 技术 密集 型 、 能 源 高 效 利用 的 产业 ,严格 控制 高 耗 能 
产业 发 展 规模 。 以 成 都 加 强 与 周边 市 州 区 域 合 作为 契机 , 支持 化 
石 能 源 依 束 性 产业 企业 向 能 源 相 对 富 集 的 市 州 转移 产能 。 支持 企 
业 实 施 系统 节能 改造 , 应 用 高 效 节能 扩 术 工艺 , 推广 高 效 节 能 锅 
炉 、 电 机 系统 等 通用 设备 。 支 持 工业 企业 在 能 源 管理 领域 推广 应 
用 大 数据 、 工 业 互 联网 等 数字 技术 ,加 快 推动 基于 数据 驱动 的 设 
备 预 测 性 维护 、 工 厂 能 耗 优 化 、 安 全 环保 生产 等 典型 应 用 场景 在 
重点 耗 能 企业 落地 。 推动 能源 梯级 利用 , 推广 中 低 品 位 余热 余 压 
制冷 、 供 热 和 循环 利用 。 到 “十 四 五 ” 末 全 市 单位 工业 增加 值 能 
耗 较 “十 三 五 ” 末 下 降 10%。 

2. 持 续 推进 建筑 节能 。 推 动 出 台 成 都 市 绿色 建筑 促进 条 例 ， 
建立 完善 绿色 建筑 立项 、 规 划 、 设 计 、 施 工 、 运 行 等 管理 机 制 |， 
到 2025 年 ,全 市 城镇 新 建 建筑 100% 执 行 绿色 建筑 标准 。 加 快 实 
施 绿色 建筑 标识 管理 制度 , 支持 企业 申报 国家 和 国际 绿色 标识 认 


证 。 提 升 新 建 民 用 建筑 节能 标准 ， 推 动 超 低 能 耗 建筑 、 低 碳 建 筑 
发 展 。 积 极 推进 既 有 建筑 节能 改造 ,推广 合同 能 源 管理 模式 。 加 
快 推进 新 型 建筑 工业 化 , 大 力 发 展 装 配 式 建筑 ,推进 建造 方式 绿 
色 转 型 。 

3. 深 入 推进 交通 节能 。 大 力 推广 新 能 源 汽车 ， 实 施 机 动车 电 
动 化 替代 计划 ， 持 续 提升 公交 、 出 租 等 车 辆 中 纯 电动 汽车 比例 。 
到 2025 年 ,力争 全 市 新 能 源 汽车 保有 量 达到 60 万 辆 , 在 全 市 汽 
车 保有 量 的 比重 达到 8%。 发 展 高 效 城市 配送 模式 ， 严 格 实施 运 
输 装 备 能 源 消 耗 量 准 入 制度 ,加 快 淘汰 高 能 耗 、 高 排放 的 老 旧 交 
通 运输 装备 ,推动 运输 装备 低 碳 升 级 。 积 极 培育 共享 汽车 等 新 业 
态 新 模式 。 完 善 绿色 出 行 基础 设施 , 推动 城市 轨道 交通 第 四 期 建 
设 线路 按期 投 运 ， 开 展 第 五 期 线路 建设 ,优化 公交 线路 结构 ， 完 
善 绿 道 体系 ， 提 高 绿色 出 行 比例 。 

4. 倡 导 绿 色 低 碳 用 能 方式 。 充 分 运用 传统 媒体 和 新 媒体 传播 
途径 ， 开 展 全 方位 、 多 渠道 的 节能 宣传 ， 推 广 节 能 新 技术 、 新 产 
品 ,使 用 节能 环保 低 碳 产品 。 推 广 绿色 低 碳 生活 方式 ,积极 创建 
低 碳 社 区 、 节 约 型 机 关 、 绿 色 学 校 等 ,树立 节能 绿色 上 典范。 加 强 
绿色 节能 产品 消费 引导 ,鼓励 采取 补贴 、 积 分 奖励 等 方式 促进 绿 
色 消费 。 大 力 倡 导 文 明 节 约 的 消费 模式 和 生活 习惯 ,鼓励 绿色 办 
公 、 低 碳 生 活 理 念 和 生活 方式 , 推广 网 络 视频 会 议 等 绿色 办 公 方 
式 ,减少 机 动车 使 用 强度 , 营造 崇尚 节约 、 绿色 低 碳 的 社会 氛围 。 


(五 ) 强化 创新 驱动 引领 

1. 加 强 能 源 科技 创新 能 力 建设 。 强 化 能 源 领 域 创新 源头 供给 。 
文 持 中 国 核 动力 研究 设计 院 、 四 川 大 学 、 西 南 石油 大 学 、 成 都 理 
工大 学 等 高 校 院 所 加 强 先 进 核能 、 非 常规 油气 开发 、 碳 中 和 等 领 
域 基础 研究 , 争取 布局 国家 实验 室 、 国 家 重点 实验 室 、 前 沿 引 领 
技术 创新 平台 等 重大 创新 平台 。 着 力 增强 能 源 企业 创新 能 力 。 支 
持 能 源 企业 加 大 研发 投入 ,建设 国家 、 省 级 企业 技术 中 心 、 国 家 、 
省 级 工程 研究 中 心 等 创新 载体 。 支持 企业 与 国际 国内 高 校 院 所 加 
强 产 学 研 合作 ， 聚 焦 核 电 、 光 伏 、 氢 能 、 储 能 等 领域 ， 在 第 四 代 
核电 设备 、 高 效 太阳 能 电池 、 低 成 本 制 氢 、 燃 料 电 池 、 忆 能 沪 备 
与 产品 、 二 氧化 磋 高 效 捕 集 和 绿色 转化 等 领域 突破 一 批 核心 技术 ， 
推动 创新 成 果 企 其 实现 产业 化 。 

2. 强 化 新 能 源 产业 支撑 。 打 造 光伏 产业 及 示 荡 干 亿 集群 ， 深 
耕 电池 片 及 组 件 核心 环节 , 拓展 延伸 光伏 储 能 、 妆 机 服务 等 价值 
链 高 端 。 大 力 友 展 新 能 源 汽车 产业 ,研制 新 一 代 动 力 电池 、 电 机 
控制 器 、 驱 动 电机 等 产品 , 友 展 价值 量 高 、 鳃 利 能 力 强 的 中 高 端 
新 能 源 车 型 。 瞄 准 碳 达 峰 磋 中 和 产业 发 展 制 高 避 ,积极 培育 握 能 
产业 ， 联 合 区 域 申 报国 家 和 氢 燃 料 电池 汽车 示 学 城市 群 。 布 局 发 展 
新 型 储 能 、 低 页 电力 设备 、 固 碳 等 领域 ， 形 成 新 增长 点 。 

3. 积 极 培 育 能 源 互 联网 。 建 设 能 源 互 联网 技术 创新 实验 宇 、 
工程 验证 实验 室 、 仿 真 型 实验 室 ， 开 展 多 能 源 集成 、 储 能 、 需 求 


侧 互动 、 多 能 沅 能 量 管理 等 天 键 技术 攻关 。 聚 焦 分 布 式 友 电 、 充 
电 桩 、 储 能 、 微 网 等 新 兴 领 域 ， 率 先 在 “两 区 一 城 ”建设 天 府 新 
区 鹿 溪 智 合 全 域 能 源 互联 网 、 天府 新 区 中 央 商 务 区 能 源 互联 网 等 
示 学 项 目 ， 广 泛 接 入 新 能 源 汽车 、 数 据 中 心 等 智慧 化 用 能 终端 ， 
通过 能 源流 、 信 息 流 的 整合 实现 多 种 能 源 的 优化 配置 。 运 用 物 联 
网 、 人 工 智 能 等 技术 ， 加 强 能 源 信息 采集 、 感 知 、 处 理 、 应 用 等 
环节 建设 ,推动 各 能 源 品 种 的 数据 共享 和 价值 挖 扎 ,到 2025 年 ， 
培育 国内 能 源 互联 网 领先 企业 50 家 ， 力 争 形成 百 亿 产业 规模 。 
(六 ) 优化 能 源 服 务 管 理 水 平 

1. 持 续 优化 获得 电力 、 获 得 用 气 营 商 环 境 。 优 化 红线 外 电力 
接 入 工程 建设 机 制 , 落实 “供水 供电 供 气 供 热 企业 的 投资 界面 应 
延伸 至 用 户 建筑 区 划 红 绪 ” 政 策 。 推 进 用 户 配 电 设备 产权 移交 ， 
强化 配 电 设备 维修 保养 。 统 一 规划 配 网 电力 通道 ， 在 道路 新 建 、 
大 修 中 同步 完成 电力 通道 配 建 。 研 究 出 台电 网 供电 可 靠 性 政策 ， 
促进 供电 企业 持续 提升 电网 供电 可 靠 性 。 全 面 提升 用 电 用 气 智能 
化 、 便 捷 性 ， 实 施 网 上 提交 申请 、 网 上 并 联 办 理 ， 逐 步 实现 资料 
电子 化 采 录 收集 现场 勘查 信息 自动 上 传 , 增强 用 电 用 气 满意 度 。 

2. 强 化 能 源 应 急 管 理 。 加 强 城市 “能 源 大 脑 ” 建 设 , 借助 大 
数据 支撑 和 智能 监控 系统 , 将 能 源 系 统 与 信息 技术 深度 融合 , 实 
现 城 市 能 源 状 态 实 时 可 视 化 , 完善 运行 风险 友 现 机 制 和 处 理 模型 ， 
提升 运行 风险 监测 能 力 和 控制 能 力 。 强化 事前 监测 预警 和 风险 管 


理 体系 建设 , 将 自然 灾害 预报 预警 纳入 能 源 日 党 运行 管理 ,强化 
部 门 信息 共享 与 高 效 协 作 。 分 级 制定 电力 保障 应 急 预 案 , 制定 完 
善 断 电 后 0 小 时 -24 小 时 、24 小 时 -7 天 、7 天 -1 个 月 、1-3 个 月 
应 急 保障 方案 , 明确 能 源 梯次 替代 方案 等 内 容 。 加 强 专 业 应 急 保 
障 队伍 建设 , 建立 应 急 专 家 库 ， 强 化 培训 和 应 急 演练 ,提升 队伍 
应 急 处 置 能 力 。 

3. 加 强 能 源 行 业 监 管 。 完 善 能 源 标准 和 统计 监测 体系 ， 加 强 
能 源 统计 工作 ,健全 非 化 石 能 源 统计 体系 , 加 强 能 源 领 域 污染 物 
排放 数据 的 监测 分 析 , 推进 分 布 式 光伏 、 握 能 、 电 动车 充电 桩 等 
新 能 源 领 域 的 行业 标准 制定 。 强 化 安全 红线 意识 ,明确 各 部 门 在 
能 源 行业 的 安全 监管 职责 , 健全 能 源 安全 监管 责任 细 分 机 制 , 督 
促 能 源 企业 落实 安全 主体 责任 和 安全 措施 , 加 强 对 电力 设施 、 油 
道 等 能 源 基础 设施 的 保护 ,强化 执法 监管 ， 及 时 发现 并 整治 
全 隐患 。 全 力 做 好 油气 设施 公平 开放 监管 、 能 源 价格 及 成 本 监 
、 能源 行业 特许 经 这 规范 管理 的 监管 及 清洁 能 源 电网 接 入 监管 
工作 。 
(七 ) 深化 体制 机 制 改革 

1. 积 极 推 进 电 力 体制 改革 。 深 化 落实 电力 市 场 化 改革 ， 大 力 
推进 售 电 侧 改革 试点 , 推动 成 都 电力 体制 改革 在 配 电 、 售 电 以 及 
综合 能 源 服务 走 在 全 省 前 列 。 加 快 推进 青 日 江 区 欧洲 产业 城 、 喜 
州 市 成 都 九 尺 冷 链 物流 产业 园 增 量 配 电 业 务 试点 建设 , 及 时 总 结 
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推广 成 功 经 验 .探索 电力 友 展 新 途径 , 多 途径 培育 售 电 市 场 主 体 ， 
积极 鼓励 符合 条 件 的 市 属国 有 平台 公司 、 产 业 功 能 区 平台 公司 、 
社会 资本 , 与 国家 电网 、 发 电 企 业 等 投资 组 建 售 电 主体 ,鼓励 符 
合 条 件 的 工商 用 电 企业 参 与 市 场 购 电 .。 支持 配售 电 市 场 主体 从 单 
一 配 电 或 售 电 向 能 源 综合 服务 商 转 变 , 支持 售 电 主体 在 成 都 成 立 
能 源 产业 联盟 ,提升 服务 经 济 社 会 友 展 的 能 力 。 落 实 国 家 、 省 电 
价 改革 政策 ,完善 分 时 电价 机 制 ， 取消 工商 业 目录 销售 电价 , 推 
动工 商业 用 户 直接 从 电力 市 场 购 电 。 

2. 探 索 推 进 油气 体制 改革 。 持 续 深化 管道 燃气 行业 改革 ,着 
力 破除 制约 行业 友 展 的 体制 机 制 障碍 , 友 挥 市 场 配 置 资源 的 决定 
性 作用 , 继续 深入 推进 天 然 气 大 用 尸 直 供 。 支 持 城镇 燃气 经 营 企 
业 制 定 季 节 差 价 、 阶 梯 价 格 等 气 价 优惠 方 案 。 完善 居民 及 非 居民 
用 气 上 下 游 价格 联动 机 制 。 推 进 管 网 互联 互通 ,实现 管 网 、 管 容 
公平 开放 。 

3. 深 化 能 源 领 域 投 融资 体制 改革 。 落 实 国家 、 省 天 于 能 源 领 
域 投 融 资 体 制 改 时 的 决策 部 署 ， 推 动 简 政 放权 、 放 管 结合 、 优 化 
服务 改革 。 鼓 励 社会 资本 积极 参与 能 源 公 共 服 务 领域 投资 , 大 力 
支持 社会 资本 参与 清洁 能 源 、 新 能 源 开发 利用 的 投资 , 以 及 能 源 
新 技术 的 研究 创新 、 能 源 新 业态 和 新 用 能 方式 的 创新 发 展 。 推 动 
金融 机 构 支 持 能 源 领域 投资 。 支持 市 属国 有 企业 参与 建设 油气 管 
网 主干 线 、 地 下 储 气 库 和 城市 储 气 设施 ,结合 新 能 源 微 电网 建设 ， 


有 序 向 社会 资本 放 开 区 域 配 电网 建设 运营 。 
五 、 环 境 影 响 评价 
本 规划 以 新 发 展 理念 为 指引 ， 在 我 国 
峰 、2060 年 前 实现 碳 中 和 ”目标 下 ， 依 据 《 成 都 市 国民 
社会 发 展 第 十 四 个 五 年 规划 和 二 〇 三 五 年 远景 目标 纲要 》 总 体 要 
求 ， 立 足 成 都 上 友 展 阶段 和 经 济 社会 实际 ， 强 保障 、 控 忠 量 、 优 结 
构 、 提 服务 ， 推 动能 源 友 展 与 城市 环境 协调 友 展 。 
(一 ) 规划 符合 性 分 析 
本 规划 方案 与 相关 规划 符合 性 分 析 见 下 表 。 综 合 来 看 , 本 规 
划 与 相关 文件 要 求 是 协调 一 致 的 。 


“2030 年 前 实现 碳 达 
经 济 和 


表 1 本 规划 与 相关 规划 的 协调 性 分 析 
i Pp AL 人 
人 政策 、 规 划 相关 内 容 本 规划 区 情况 “| “下 
称 性 
有 成 渝 地 区 属于 国家 层面 的 重点 开发 区 域 . 其 中 成 都 经 
济 区 的 功能 定位 是 ; 西部 地 区 重要 的 经 济 中 心 ， 全 国 重要 的 | 
《全国 主体 功能 | 综合 交通 权 组 商贸 和 流 中 心 和 金融 中 心 ， 以 及 先进 制造 此 | ,mn cvs 下 | 人 
区 规划 》 基地 、 科 技 创新 产业 化 基地 和 农产品 加 工 基地 和 
全 国 主体 功能 区 分 为 优化 开发 、 重 点 开发 、 限 制 开发 、 禁 
止 开发 区 域 
规划 将 全 省 划分 为 重点 开发 . 限制 开发 和 禁止 开发 三 大 类 | 规划 区 域 属于 成 都 
《四 川 省 主体 功 | 功能 区 域 ， 其 中 重点 开发 区 : 成 平原 、 川 南 、 咱 东北 和 效 | 平原 重点 开发 区 , 符 | ,。。 
能 区 规划 》 西 地 区 的 89 个 县 (市 、 区 )， 以 及 与 之 相连 的 50 个 点 状 开发 | 合 四 川 省 主体 功能 
城镇 ， 占 全 省 面积 20.7%。 区 规划 
文件 提出 ， 坚 持 优 存 量 和 拓 增 量 并 重 ， 降 低 煤 炭 在 能 源 结 
向 中 的 比重 ， 大 提高 新 能 滨 和 可 再 生源 比重 ， 使 清洁 能 | 4 家 骨 克 ,加快 
源 基 本 满足 未 来 新 增 能 源 需求 。 构建 新 型 电力 系统 
( 角 尖 生产 和 涌 | 。 深入 推 韦 能 三 非 坚持 节能 优先 总 方 咯 , 把 节能 各 穿 于 | 推进 河 洁 能 
寺 革 人 UPS | 经 济 社会 发 展 全 过 程 和 各 领域 ， 健 全 节能 标 信和 计量 体系 ， | 二 fpvepyne 二 | 条 和 
完善 节能 评估 制度 ， 全 面 提高 能 源 利用 效率 ， 推 动 完善 污染 3 
(2016—2030)》 es 结构 ,全力 提升 能 源 
物 和 磋 排放 治理 体系 。 a 
推动 城乡 电气化 发 展 .结合 新 型 城镇 化. 农业 现代 化 建设 ，| yo 
帘 电 力 使 用 领域 ， 优 先 使 用 可 再 生 能 源 电力 ， 同 步 推进 电 
气 化 和 信息 化 建设 ， 开 创面 向 未 来 的 能 源 消费 新 时 代 . 
规划 方案 明确 ,持续 
(奖状 庆 清 间 | 六 出， 强人 和 这 着 能 控制 度 深化 生产 和 消 | 失地 和 人， 
语族 和 必 量 过 | 费 革命， 推进 能 源 总 量 管理 、 科 学 配置 、 全 面 节约 ， 推 动能 | 优化 秀 斋 消 费 结 办，| 。 


制度 方案 》 


源 清洁 低 碳 安全 高 效 利 用 ， 倒 逼 产业 结构 、 能 源 结构 调整 ， 
助力 实现 碳 达 峰 、 碳 中 和 目标 。 


全 力 提 升 能 源 利用 
效率 , 符合 上 位 文件 
要 求 。 
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上 A A 人 
Ne 政策 、 规 划 相 关内 容 本 规划 区 情况 | 一 
称 性 
规划 范围 包括 重庆 市 的 中 心 城区 及 万 州 、 涪 陵 、 基 江 、 
大 足 、 黔 江 、 长 寿 、 江 津 、 合 川 、 永 川 、 南 川 、 壁 山 、 铜 梁 、 
潼 南 、 荣 昌 、 梁 平 、 丰 都 、 垫 江 、 忠 县 等 27 个 区 (县 ) 以 及 
开 州 、 云 阳 的 部 分 地 区 ， 四 川 省 的 成 都 、 自 贡 、 泸 州 、 德阳 | 
绵阳 ( 除 平 武 县 、 北 川 县 )、 遂 宁 、 内 江 、 乐 山南 充 、 眉 山 、 0 
《成 渝 地 区 双 城 | 宜宾 广安、 达州 ( 除 万 源 市 )、 雅 安 ( 除 天 全 县 、 宝 兴 县 )、| so fpr 
经 济 轿 建设 规划 | 资阳 等 15 个 市 。 | 
建设 与 城市 能 级 匹 
纲要 》 规划 提出 ， 强 化 能 源 保障 。 优 化 区 域 电力 供给 。 稳 步 推 | 的 上 电网 符 富 
进 会 沙 江 、 雅 次 江 、 大 渡河 水 电 基地 开发， 优先 建 设 具有 调 | | 要求 
节能 力 的 水 库 电站 。 统筹 推进 风光 水 多 能 互补 能 源 基地 建设 ， 
积极 推广 分 布 式 能 源 发 展 ， 研 究 开展 所 能 运营 试点 示范 ， 建 
设 优质 清洁 能 源 基地 。 优 化 川 渝 电力 资源 配置 ， 完 善 川 渝 电 
网 主 网 架 结构 ， 优 化 重庆 都 市 圈 500 干 伏 目标 网 架 。 
规划 提出 ， 加 强 电网 设施 建设 。 加 快 四 川 电网 主 网 架 提 档 逢 
级 ， 构 建 电网 中 长 期 目标 网 架 ， 建 成 四 川 特 高 压 交流 重点 工 | ，，_ 
( 四川 省 “十 0 | 程 ， 启 动 实施 欧西 电网 至 省 内 负荷 中 心 通道 工程。 推进 四 川 ee 
水 电 外 送 第 四 回 特 高 压 直 流 工程 建成 投产 ， 加 快 白 多 滩 水 电 | 7 
五 "规划 和 2035 | 、 wh ， 人、 ww， | 与 城市 能 级 匹配 的 | 符合 
年 远景 目标 纲要 》 站 外 送 特 高 压 直 流 工程 建设 ， 规 划 建 设 金沙 江上 游 川 藏 段 水 坚强 电网 符合 上 位 
电 送 出 工程 。 完 善 省 内 电力 输 配 网 ， 提 高 输电 通道 利用 率 和 |, a 
配 网 供电 能 力 、 质 量 。 持 续 推进 农村 电网 改造 升级 。 推 进 用 
户 “ 获 得 电力 "优质 服务 。 
规划 提出 ,持续 推进 
(四川 省 “十 中 | 规划 提出 ， 统 禾 发 展 和 安全 ， 积 极 壮大 清洁 能 源 产业 ， 完 善 | 清洁 能 源 蔡 代 ,优化 
二, 能 发 展 规划 | 产 供销 体系 ， 着 力 增 强 能 源 持 续 竹 定 供应 和 风险 管控 能 力 ， | 能 源 消费 结构 … 
(一 次 征求 意见 | 加 快 构建 清洁 低 碳 、 安 全 高 效 的 能 源 体系 .… 建设 安全 、 清 洁 . 高 | 符合 
全 推动 清洁 蔡 代 ， 深 入 推进 能 源 资源 综合 利用 ， 改 变 粗放 能 源 | 效 、 可 持续 的 现代 能 
消费 方式 。 源 体系 , 符合 上 位 规 
划 要 求 。 
规划 提出 ， 强 化 现代 能 源 供给 保障 。 顺 应 能 源 发 展 趋势 ， 持 
et ae 
CR 构建 新 型 电力 系统 ， 
六 和 社会 发展 第 | 快 完善 电力 供应 系统 ， 积 极 推 动 东部 新 区 变电站 建设 ， 加 强 | ,oo tg 
十 四 个 二 年 规 划 | 信和 智能 电网 建设 。 支 持 可 再 生 能 源 电力 接 入 ， 探 索 分 布 | 蔡 代 ， 估 人 kg 消费 | 符合 
和 二 O 〇 三 五 年 远 2 ba i 人 结构 ,全 力 提升 能 源 
遇 喇 民 员 要 》 | 车 城乡 其 气管 网 设施 建设 推进 拓 气 场 站 改造 升级 ， 全 面 准 | 人 和 上 信 


进 天 然 气 进 村 入 户 。 提升 燃气 供应 保障 水 平和 网 络 调 储 能 
推进 天 然 气管 网 互联 互通 。 


规划 要 求 。 
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间 A AL 人 
人 政策 、 规 划 相关 内 容 本 规划 区 情况 “| “一 
称 性 
规划 方案 明确 , 加 快 
《成 都 市 国土 空 | 规划 提出 ， 能 源 低 碳 。 持 续 优化 能 源 供应 结构 。 完 善 能 源 供 人 
、 寺 续 推进 清洁 能 源 
间 总 体 规 划 | 给 网 络 。 替代 ,优化 能 源 消 费 | 符合 
(2020-2035 年 )》 A oh 清洁 能 源 消费 占 比 达 90% 全 构 全 力 提升 能 源 
(公示 版 ) 的 能 源 结构 ， 并 探索 推广 新 能 源 的 利用 。 利用 效率 符合 上 位 
规划 要 求 。 
规划 提出 ， 加 快 调整 能 源 结构 。 健 全 清洁 能 源 体系 。 积 
极 有 序 发 展 水 电 ， 开 发 利用 地 热能 、 风 能 、 太 阳 能 和 生物 质 
能 等 清洁 能 源 ， 建 立 清洁 低 碳 安全 的 能 源 供应 体系 。 持 续 提 | 规划 方案 明确 , 加快 
《成 都 市 生态 环 | 高 非 化 石 能 源 发 电 装 机 和 发 电量 比重 ， 持 续 推进 新 能 源 、 水 | 构建 新 型 电力 系统 ， 
境 保护 规划 ( ”| 电 、 抽 水 蓄 能 等 电力 项 目 ， 加 强 绿 色调 度 ， 使 可 再 生 能 源 电 | 持续 推进 清洁 能 源 
2021-2035 年 ) 力 优先 上 网 。 积 极 培育 装备 制造 万 亿 级 产业 集群 ， 发 展 高 端 | 蔡 代 , 优化 能 源 消费 | 协调 
(征求 意见 稿 ) 新 能 源 乘 用 车 ， 争 创 国 家 燃料 电池 汽车 示范 城市 ， 推 进 内 谋 | 结构 , 全力 提升 能 源 
生 》 式 磁 浮 试验 线 等 基地 建设 ， 打 造 国内 重要 的 智能 制造 装备 产 | 利用 效率 , 符合 环保 
业 集 聚 区 和 智能 制造 示范 区 。 争取 西部 环境 资源 交易 所 落户 ， 规划 相关 要 求 。 
积极 发 展 清洁 能 源 ， 加 快 充 电 桩 建设 ， 着 力 推进 天 府 绿 道 、 
天 府 蓝 网 等 生态 价值 转化 示范 。 


(二 ) 规划 方案 合理 性 分 析 
1. 规 划 功 能 定位 合理 性 分 析 。 根 据 该 规划 提出 的 功能 定位 : 
以 创新 友 展 为 动力 ， 以 强化 保障 能 力 为 抓 手 , 加快 构建 新 型 电力 


系统 ， 


寺 续 


寺 续 推进 清洁 能 源 替 代 ,， 优 化 能 源 消费 结构 ,全 力 提 升 能 


源 利用 效率 ,营造 国际 一 流 用 能 营 商 环境 , 深化 能 源 体 制 机制 改 


革 , 促进 能 源 配 置 更 加 合理 ,建设 安全 、 浓 洁 、 


志 的 


高 效 、 可 持 


现代 能 源 体系 ,为 全 市 经 济 社 会 高 质量 友 展 、 初 步 建成 践 行 新 发 
展 理 念 的 公园 城市 示范 区 提供 坚强 可 靠 的 能 源 保 障 。 


该 规划 的 功能 定位 有 利于 充分 友 挥 成 都 所 在 区 域 


: 圭 : 士 人 bb: 
/月 / 吕 月 /人 尔 


资源 丰富 优势 ,实现 能 源 结 构 优 化 升级 。 本 次 规划 提出 的 功能 定 
位 符合 成 都 市 生态 环境 保护 规划 , 规划 提出 的 清洁 低 矶 、 节 约 优 
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先 原 则 ,在 保障 经 济 社会 用 能 过 程 中 也 兼顾 了 生态 环境 安全 , 区 
域 功能 定位 具有 环境 合理 性 。 

2. 规 划 能 源 结构 合理 性 分 析 。 该 规划 提出 : 到 “十 四 五 ” 末 ， 
非 化 石 能 源 消费 比重 进一步 提高 , 达到 50% 以 上 。 天然气 消费 比 
重 在 18% 左 右 ， 煤 品 比重 下 降 到 4% 左 右 ; 新 能 源 等 其 他 能 源 占 
比 达到 2% 以 上 ( 含 生物 质 能 、 光 伏 、 浅 层 地 温 能 和 氢 能 )。 

根据 《四 川 省 “十 四 五 ”能 源 发 展 规划 (二 次 征求 意见 稿 )》 

( 川 办 友 [2018]92 号 ) : 非 化 石 能 源 消费 比重 提高 到 42% 左 右 ， 
天 然 气 消费 比重 达到 19% 左 右 , 电能 占 终端 能 源 消费 比重 进一步 
提高 。 煤 赤 消 费 比重 进一步 降低 ， 煤 痰 消费 量 率先 达 峰 。 

综 上 , 该 规划 符合 四 川 省 能 源 发 展 方向 , 综合 考虑 了 城市 所 
在 区 域 能 源 要 素 特点 、 环 境 特点 ， 能 源 皮 展 方 向 基本 合理 。 

(三 ) 环境 影响 因素 识别 及 影响 分 析 

1. 环 境 影 响 因 素 识 别 。 从 受 影响 的 环境 要 素 分 析 ， 规划 方案 

实施 对 环境 承载 的 压力 最 大 。 


表 2 规划 主要 内 容 的 环境 影响 途径 及 方式 


规划 主 | 规划 实施 引起 影响 
要 内 容 | 的 开发 行为 途径 


影响 方式 


大 气 环境 : 废气 排放 对 大 气 环境 及 人 群 健康 的 影响 ; 


能 源 发 能 源 消费 环境 污染 | 声 环境 : 能 源 设备 等 运行 噪声 对 敏感 目标 的 影响 ; 
性 浸 衣 从 i » 
展 和 生态 系统 ”| 生态 环境 : 能 源 用 地 对 陆地 生态 环境 的 影响 ; 


社会 环境 : 能 源 转型 升级 对 社会 经 济 和 就 业 的 影响 。 


2. 环 境 影响 分 析 
环境 空气 。 成 都 能 源 结构 以 电力 为 主 ， 和 天然气、 成 品 油 仍 有 
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较 大 比例 ， 规 划 实 施 必然 将 产生 一 定 的 二 氧化 碳 和 污染 物 排放 。 
大 交通 运输 等 领域 成 品 油 、 天 然 气 增 速 过 快 ,， 可 能 会 大 气 污染 产 
生 较 大 影响 。 

声 环境 。 变 电站 及 输电 线路 、 加 油 站 等 能 源 设 施 运 行将 产生 
噪声 。 规 划 实 施 过 程 中 ， 基 础 设施 项 目 建 设 将 产生 施工 噪声 。 随 
着 经 济 社会 发 展 , 用 能 设备 量 持续 增加 , 设备 运行 也 会 产生 噪声 。 

固体 废物 。 城 乡 居民 生活 、 基 础 设施 建设 等 开发 过 程 中 产生 
的 固体 废弃 物 如 不 能 得 到 受 善 的 处 置 , 将 产生 侵占 土地 、 污 染 水 
体 和 土壤 等 不 利 环境 影响 。 

温室 气体 。 基 础 设施 建设 , 成 品 油 、 天 然 气 、 煤 炭 等 化 石 能 
源 消 费 ， 将 造成 二 氧化 碳 等 温室 气体 排放 增加 。 

社会 环境 。 规划 实施 将 为 经 济 社 会 友 展 提供 能 源 文 撑 ， 有 力 
促进 产业 结构 高 级 化 , 为 人 民 群 众 创造 幸福 美好 生活 莫 定 物质 基 
础 ， 社 会 稳定 风险 较 小 ， 对 城市 上 友 展 具有 积极 作用 。 

(四 ) 减轻 环境 影响 的 应 对 措施 

1. 深 入 推进 能 源 消 费 结 构 调整 。 本 规划 立足 成 都 能 源 “ 受 端 
城市 ”特征 ,以 强化 能 源 基 础 设施 为 支撑 , 重点 增强 电网 、 天 然 
气管 网 承载 能 力 , 能 够 切实 提升 省 内 水 电 输 变 电 能 力 和 天 然 气管 
道 输送 能 力 ， 有 利于 优化 能 源 友 展 结构 、 降 低 污染 物 排放 。 全 力 
推动 优质 、 低 碳 能 源 消费 ,在 工业 、 交 通 、 居 民生 活 等 重点 领域 
推进 以 电 代 气 、 以 电 代 油 , 严格 控制 煤炭 消费 ,支持 实施 “ 煤 改 


气 、“ 煤 改 电 ”， 积 极 推进 氨 能 、 光 伏 等 应 用 ， 促 进 消费 端 能 源 
结构 优化 。 

2. 进 一 步 加 强 节 能 减 排 。 强 化 科技 支撑 ， 敦 励 科研 院 所 、 企 
业 加 强 节能 环保 、 新 能 源 等 技术 、 产 品 和 沪 备 研发 ， 为 产业 、 居 
民 等 全 社会 持续 推进 节能 工作 莫 定 基础 。 推 广 应 用 节能 产品 , 全 
面 提 升 能 效 水 平 . 通过 加 强 无 功 电 压 管 理 . 电网 监测 分 析 等 措施 ， 
降低 供电 线 损 率 等 指标 。 合理 规划 布局 油气 管 网 , 推进 管道 共 建 、 
委托 代 输 或 同 廊 设 置 。 积 极 运用 物 联 网 、 大 数据 、 云 计算 、 能 源 
互联 网 等 新 技术 对 能 源 的 生产 、 存 储 和 使 用 进行 实时 监测 、 数 据 
分 析 和 优化 处 理 。 

3. 强 化 环境 影响 评价 管理 。 严 格 遵守 《中 华人 民 共 和 国 环境 
影响 评价 法 》 等 法 律 法 规 和 省 市 各 项 要 求 , 在 重大 能 源 项 目 选 址 
布局 时 严守 “三 线 一 单 ” 和 生态 环境 分 区 管控 要 求 ， 严格 落实 环评 
管理 制度 。 加 强 环评 事 中 事后 监管 ,规范 竣工 环保 验收 ,依法 开 
展 后 评价 ， 推 动 环评 、 施 工期 环境 监管 、 后 评价 的 有 效 衔接 。 

(五 ) 环境 影响 评价 结论 

规划 绪 合 考虑 了 全 市 生态 环境 特征 、 能 源 要 素 实 际 和 经 济 社 
会 友 展 水 平 ,， 与 四 川 省 主体 功能 区 规划 、 省 能 源 专 项 规划 、 市 生 
人 态 环境 保护 规划 和 经 济 社会 友 展 相关 规划 等 基本 协调 。 通过 采取 
减轻 环境 影响 的 相关 措施 ,“ 十 四 五 ” 期 间 , 全 市 能 够 完成 国家 、 
四 川 省 下 达 的 能 源 节 约 、 环 境 保护 等 目标 ， 能 源 生 产 、 消 费 对 环 


境 的 不 利 影响 可 以 降 到 最 低 ， 能 够 实现 能 源 与 经 济 、 环 境 的 协调 
及 展 。 
六 、 保 障 措施 
(一 ) 加 强 组 织 领导 
进一步 友 挥 市 级 能 源 主 管 部 门 的 统筹 协调 作用 , 加 强 能 源 重 
大 事项 协调 管理 ,建立 责任 明确 、 协 调 有 力 、 管 理 规 范 、 运 转 高 
效 的 能 源 管 理 体系 ， 统 筹 协调 建设 推进 中 的 规划 、 项 目 、 要 素 、 
场景 应 用 等 工作 ， 及 时 协调 解决 能 源 友 展 中 出 现 的 问题 ， 确 保 规 
划 顺 利 实施 。 整 合 部 门 、 区 (市 ) 县 、 企 业 资源 ， 加 强 信息 共享 
和 部 门 协调 联动 , 细 化 工作 举措 , 推动 规划 各 项 任务 落实 和 创新 
应 用 。 
(二 ) 强化 规划 引领 
做 好 市 级 能 源 综合 规划 约束 性 指标 、 重 大 项 目 和 重点 任务 与 
电力 、 燃 气 等 专项 能 源 规 划 的 衔接 。 各 区 (市 ) 县 能 源 主管 部 门 
在 本 规划 的 指导 下 ， 立 足 实 际 ， 编 制 和 实施 本 地 能 源 发 展 规划 ， 
加 强 规划 衔接 ， 做 到 总 体 要 求 一 致 、 空 间 布 局 协调 、 安 排 科 学 有 
序 。 加 强 规划 对 能 源 友 展 的 引导 和 约束 ,强化 能 源 规 划 对 能 源 产 
业 布局 和 重大 项 目的 管理 。 加 强 规 划 实 施 情 况 的 跟踪 分 析 , 适时 
组 织 开 展 规划 评估 ， 必 要 时 对 本 规划 进行 调整 完善 。 
(三 ) 动态 政策 完善 
建立 动态 政策 完善 机 制 ， 在 全 面 推动 《规划 》《 成 都 市 实施 


清洁 能 源 蔡 代 攻坚 加 快 能 源 消 费 结构 调整 工作 方案 》 等 系列 政策 
落实 的 同时 ， 编 制 友 布 《成 都 市 “十 四 五 "电网 建设 规划 》《 成 都 
市 燃气 设施 布局 专项 规划 》《 成 都 市 加 氢 站 发 展 布局 规划 》 等 能 
源 细 分 领域 专项 规划 , 进一步 完善 能 源 友 展 顶层 设计 , 并 适时 出 
台 文 撑 性 政策 , 进一步 强化 能 源 基础 设施 建设 要 素 保 障 , 促进 能 
源 结 构 调 整 优化 。 如 ， 制 定 出 台 《“ 十 四 五 ”期 间 进 一 步 支持 电 
网 建设 的 意见 》《 居 民 小 区 用 户 配 电 设 备 产 权 集 中 管理 》《 成 都 市 
能 源 领域 碳 达 峰 实施 方案 》 等 政策 文件 。 

(四 ) 做 好 宣传 引导 

引导 市 民 理解 能 源 设施 建设 的 必要 性 , 科学 认识 相关 能 源 设 
施 的 环境 影响 ,特别 是 针对 变电站 、 加 油 ( 气 ) 站 、 加 氢 站 等 项 
目 , 做 好 电磁 辐射 .油气 回收 、 氢 能 应 用 等 方面 科学 知识 的 普及 ， 
组 织 市 民 、 团 体 代表 等 实地 参观 ， 及 时 消除 市 民 认 知 误区 。 各 音 
门 、 各 区 (市 ) 县 积极 联合 本 地 媒体 ， 绪 合 运 用 电视 、 报 纸 、 短 
视频 、 直 播 、 微 信 等 媒体 渠道 ,对 效果 突出 的 示范 项 目 和 上 典型 经 
验 加 大 宣传 力度 ， 积 极 推 广 新 模式 、 新 做 法 。 


附件 : 1. 成 都 市 “十 四 五 ”电力 基础 设施 重大 项 目 计 划 表 
2. 成 都 市 “十 四 五 ”天 然 气 基础 设施 重大 项 目 计划 表 
3. 成 都 市 “十 四 五 ”成 品 油 基 础 设施 重大 项 目 计 划 表 
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4. 成 都 市 “十 四 五 ”新 能 源 及 其 他 基础 设施 重大 项 
目 计划 表 


附件 1 


成 都 市 “十 四 五 ”电力 基础 设施 重大 项 目 计划 表 


建设 现 模 | 
安 ) 
一 、 新 建 项 目 

(一 ) 500 干 伏 项 目 720 184162 

1 el 干 伏特 高 压 变电站 500 干 / a 46975 2023 
2 “| 十 陵 500 干 伏 输 变 电 工 程 240 龙泉 驿 区 46679 2023 
3 “| 淮 州 500 干 伏 输 变 电 工程 240 金堂 县 46434 2024 
4 “| 空港 500 干 伏 输 变 电 工程 240 东部 新 区 44074 2025 
(二 ) 220 干 伏 项 目 1050 827237 

1 | 成 都 绛 溪 北 220 干 伏 输 变 电 工 程 48 东部 新 区 80000 2022 
2 | 成 都 空港 新 城 220 干 伏 输 变 电 工程 48 东部 新 区 37000 2023 
3 | 成 都 简 州 新 城 220 干 伏 输 变 电 工程 48 东部 新 区 19876 2025 
了 500 干 伏 变 电站 220 干 伏 送 出 / 东部 新 区 8833 DS 
5 “| 成 都 金融 城 220 干 伏 输 变 电 工程 48 锦江 区 34000 2023 
6 | 成 都 梓 桐 220 干 估 变 电站 扩建 工程 24 高 新 区 1889 2024 
7 | 成 都 高 新 南 220 干 伏 输 变 电 工 程 48 高 新 区 19565 2025 
8 | 成 都 桃 乡 至 鞭 东 220 干 伏 线路 工程 / 锦江 区 29000 2023 
9 | 成 都 三 圣 220 干 伏 变 电站 扩建 工程 24 锦江 区 1895 2024 
10 | 成 都 清 波 220 干 伏 变 电站 扩建 工程 24 青羊 区 2985 2023 
11 a | 站 220 干 伏 外 / 金牛 区 3505 2024 
12 | 成 都 府 河 桥 220 干 伏 输 变 电工 程 48 金牛 区 19877 2025 
13 | 成 都 黄 忠 大 道 220 干 伏 输 变 电 工 程 48 武 修 区 22000 2023 
14 | 成 都 龙潭 工业 园 220 干 伏 输 变 电 工 程 48 成 华 区 19421 2024 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 | 投资 总 额 | 计划 投 运 
15 “| 成 都 蜀 龙 220 干 伏 输 变 电工 程 48 新 都 区 32000 2024 
16 | 成 都 渡 桥 220 干 伏 输 变 电 工程 48 温江 区 31000 2024 
17 | 成 都 邓 双 220 干 伏 变 电站 扩建 工程 24 新 津 区 2109 2024 
18 | 成 都 尖山 ~ 邓 双 220 干 伏 线 路 增 容 工程 / 新 津 区 3239 2022 
19 | 成 都 尖山 ~ 徐 家 渡 220 干 伏 线 路 工程 / 新 津 区 2789 2022 
20 | 三 地 拓 山 从 家 注 20 干 估 线 路 诺 容 工 | a | ed 
2 pr 部 新 城 率 引 | 站 220 干 伏 简阳 市 So oo 
5 | | 站 220 干 伏 供 / 简阳 市 fob 5 
24 | 成 都 都 江 堰 经 开 区 220 干 伏 输 变 电 工程 48 都 江 堰 市 19196 2025 
25 | 成 都 彭州 东 220 干 伏 输 变 电 工 程 48 彭州 市 19113 2025 
26 | 成 都 高 十 220 A 48 IB 峡 市 39000 2023 
28 | 成 都 万 福 220 干 伏 变电站 扩建 工程 24 金堂 县 3000 2023 
29 | 成 都 淮 州 新 城 220 干 伏 输 变 电工 程 48 金堂 县 19116 2025 
30 pid 500 干 伏 变电站 220 干 伏 送 出 / 金堂 县 和 5 
31 | 成 都 鹤山 220 干 伏 输 变 电 工程 48 蒲江 县 36000 2023 
32 “| 四 川 成 都 大 林 220 干 伏 天 府 新 区 | 70000 Bo 
33 ”| 四 川 成 都 十 陵 a A 220 干 伏 龙泉 驿 区 | 43000 Dt 
34 | 四 川 成 都 黄 水 220 干 伏 主 变 扩建 工程 18 双流 区 1656 2022 
35 “| 四 川 成 都 商务 区 干 伏 输 变 电 新建 工 二 天 府 新 区 | 38480 5 
36 | 四 川 成 都 尖山 -大 林 220 干 伏 线 路 工程 天 府 新 区 7440 2023 
37 | 四 川 成 都 西河 220 干 伏 输 变 电 新 建 工程 48 龙泉 驿 区 | 32880 2024 
38 ”| 四 川 成 都 西 航 港 < 干 伏 输 变 电 新建 工 3 双流 区 A ee 
39 | 四 川 成 都 文 创 220 干 伏 输 变 电 新 建 工程 48 天 府 新 区 45380 2025 
40 | 成 自 铁 路 天 府 牵 引 站 220kV 供电 工程 天 府 新 区 6900 2023 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 所 在 区 投资 总 额 ， 计划 投 运 
(三 ) 110 干 伏 项 目 887 587854 
1 ei 园 110 干 伏 输 变 电 工 / 东部 新 区 ot 9 
和 机 场 空港 工业 区 110 干 伏 输 变 立 
3 电工 种 (土建 ) / 东部 新 区 2000 2023 
4 | 成 都 龙马 湖 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 东部 新 区 8794 2024 
5 全 人 110 王 伏 输 变 电 工 12 6 东部 新 区 Sy OA 
成 都 绛 溪 河 北 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 立 习 
6 配套 工程 / 东部 新 区 3116 2024 
7 | 成 都 机 场 北 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 东部 新 区 7988 2025 
8 a 尚 州 新 城 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 / 东部 新 区 1697 2025 
9 Na X 110 干 估 输 变 电 工 程 12.6 东部 新 区 5360 2025 
10 | 成 都 未 来 医学 城 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 东部 新 区 7861 2025 
11 | 成 都 天 健 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 高 新 区 3000 2023 
12 成 都 金融 城 220 干 伏 变电站 110 干 伏 配 / 高 新 区 3000 Di 
套 工 程 
13 | 成 都 站 南 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 高 新 区 8588 2024 
14 | 成 都 高 田 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 高 新 区 8984 2024 
15 “| 成 都 高 新 南 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 配 / 高 新 区 4132 2025 
套 工 程 
16 | 成 都 双龙 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 高 新 区 8001 2025 
17 | 成 都 大 观 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 锦江 区 8116 2023 
18 | 成 都 琉璃 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 锦江 区 8787 2024 
19 | 成 都 新 成 仁 路 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 锦江 区 8533 2024 
20 | 成 都 皇 经 楼 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 锦江 区 9115 2025 
21 成 都 后 子 | 了] 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 配 / 青羊 区 10000 2023 
套 工 程 
22 | 成 都 清江 110 和 干 伏 输 变 电工 程 12.6 青羊 区 8841 2024 
23 | 成 都 商贸 大 道 110 干 伏 输 变 电工 程 12.6 金牛 区 13000 2024 
24 | 成 都 长 久 110 和 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 金牛 区 9973 2024 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 | 投资 总 额 | 计划 投 运 
25 | 成 都 国际 商贸 城 II110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 金牛 区 8781 2024 
26 人 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 配 / 金牛 区 A 3 
27 人 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 / 武 修 区 6000 gD 
28 | 成 都 兴业 路 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 武 侯 区 9841 2023 
29 | 成 都 大 林口 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 武 侯 区 9007 2024 
30 | 成 都 将 军 碑 110 干 伏 变 电站 增 容 工程 4.6 成 华 区 4000 2023 
31 | 成 都 致力 路 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 成 华 区 9566 2023 
成 吉 龙 深 工 业 加 园 220 干 伏 变 电站 110 干 / 成 华 区 2879 2024 
33 | 成 都 八里 庄 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 成 华 区 9775 2025 
34 | 成 都 物流 园 110 干 伏 输 变 电工 程 12.6 青白 江 区 6700 2024 
35 | 成 都 城厢 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 青白 江 区 6324 2024 
36 有 110 干 从 答 变 电工 程 (了 站 | ”12.6 | 青白 江 区 | 6662 2025 
37 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 配 套 / 新 都 区 S000 i 
38 | 成 都 万 和 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 新 都 区 2058 2024 
39 | 成 都 繁 江 工 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 新 都 区 7810 2025 
40 | 成 都 大 江 110 干 伏 变 电站 18.9 新 都 区 7500 2025 
41 | 成 都 石板 滩 110 干 伏 变 电站 18.9 新 都 区 8000 2025 
42 sd 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 配 套 / 邮 都 区 6595 a 
43 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 温江 区 6110 2022 
44 | 成 都 光明 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 温江 6000 2023 
35 | 成 都 永盛 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 温江 7000 2024 
46 sd 220 干 伏 变 电站 110 干 估 配套 / 温江 区 J Ga 
47 | 成 都 安 龙 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 娜 都 区 3000 2024 
48 | 成 都 犀 浦 I110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 娜 都 区 6779 2025 
49 | 成 都 清凉 110 干 伏 输 变 电 扩建 工程 6.3 新 津 区 3000 2023 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 | 投资 总 额 | 计划 投 运 
50 | 成 都 岷江 新 城 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 新 津 区 6878 2024 
51 | 成 都 江南 110 干 伏 变 电站 增 容 改 造 工程 2.3 简阳 市 1681 2022 
52 | 成 都 简阳 110 干 伏 输 变 电 工程 (土建 ) / 简阳 市 3500 2022 
53 | 成 都 简阳 禾 丰 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 简阳 市 6000 2024 
54 | 成 都 简阳 高 铁 新 城 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 简阳 市 6300 2025 
55 | 成 都 尖山 110 干 伏 输 变 电 工程 (电气 ) 12.6 简阳 市 3013 2023 
56 | 成 都 蒲 阳 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 都 江 堰 市 2116 2023 
57 | 成 都 崇 义 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 都 江 堰 市 6558 2025 
58 | 成 都 青城山 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 都 江 堰 市 3000 2024 
59 | 成 都 天 喜 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 彭州 市 2005 2022 
60 i 干 伏 变 电站 第 二 电源 110 / 彭州 市 7000 Ds 
61 | 成 都 升平 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 彭州 市 6000 2024 
62 | 成 都 赵 塔 110 干 伏 输 变 电 扩 建 工 程 6.3 Ih 峡 市 2000 2023 
63 i 220 干 伏 变 电站 110 干 估 配套 / 艺 哑 市 6000 站 
64 | 成 都 羊 安 II110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 邓 屿 市 7798 2024 
65 | 成 都 永康 110 干 伏 变 电站 增 容 扩 建 工程 4.6 崇州 市 5000 2024 
66 | 成 都 大 划 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 崇州 市 7000 2024 
67 | 成 都 杨柳 110 干 伏 输 变 电 扩 建 工 程 6.3 金堂 县 5000 2023 
68 | 成 都 城 金 110 干 伏 输 变 电工 程 12.6 金堂 县 11000 2023 
69 ee 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 / 金堂 县 2680 So 
70 | 成 都 晋 原 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 大 虽 县 8000 2024 
71 | 成 都 西 岭 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 大 昌 县 7135 2024 
72 是 220 干 伏 变 电站 110 干 估 配套 / 蒲江 县 5000 D0 
73 | 成 都 西 来 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 蒲江 8000 2023 
74 | 成 都 天 府 新 区 文 创 110kV 输 变 电工 程 | 12.6 天 府 新 区 | 7500 2025 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 “| 投资 总 额 _「 计划 投 运 
成 都 龙泉 驿 车 城 220kV 变电站 110kV 
”6 | 送出 工程 龙泉 驿 区 | 900 2021 
77 | 成 都 龙泉 驿 五 星 110kV 输 变 电工 程 12.6 龙泉 驿 区 | 7896 2022 
上 人 So 龙泉 驿 区 | 2800 2021 
79 es (电气 ) 110kV 输 变 | |, 6 ne | a ee 
80 | 成 都 龙泉 驿 别 新 110kV 输 变 电工 程 12.6 龙泉 驿 区 | 8303 2024 
81 是 从 和 110kV 变电站 扩建 工 | 6 3 有 三 
82 | 成 都 双流 协和 110kV 输 变 电 工 程 12.6 双流 区 “| 6321 2021 
83 人 全 220KkV 变电站 110kV 送 双流 区 i a 
7 N= Ny 让 由 当 - 
a | RN 双流 区 “| 5054 2021 
> \ 关 > 让 由 六 
86 i 220kV 变电站 110kV 双流 区 | 4500 a 
87 | 成 都 双流 柳河 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 “| 5300 2025 
88 | 成 都 双流 古 佛 洞 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 7560 2024 
89 er 新 区 华 阳 三 110kV 输 变 电工 | 12.6 天 府 新 区 | 8370 2022 
90 | 成 都 天 府 新 区 合 江 110kV 输 变 电工 程 | 12.6 天 府 新 区 | 8500 2025 
91 人 (土建 ) 110kV 输 变 ee 有 
92 ES (电气 ) 110kV 输 变 | 1, 6 a 2 
于 前 务 变 电 立 可 
| hse ee 天 府 新 区 | 1500 2024 
i ee 天 府 新 区 | 8100 2022 
95 | 成 都 天 府 新 区 红星 110kV 输 变 电工 程 | 12.6 天 府 新 区 | 9500 0 
96 di 新 区 毅 茶 - 籍 田 110kV 线路 工 天 府 新 区 | 2500 es 
97 成 都 天 府 新 区 前 茶 南 (土建 ) 110kV 输 天 府 新 区 | 2000 ns 
变 电 工 程 
98 | 成 都 双流 迎春 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 | 9000 2022 
99 成 都 天 府 新 区 前 茶 110kV 输 变 电工 程 12.6 天 府 新 区 S5994 2022 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 | 投资 总 额 | 计划 投 运 
100 本 全 110kV 变电站 增 容 扩 建 ” | 18.9 双流 区 | 4800 2023 
101 人 110kV 变电站 增 容 扩 | 189 龙泉 驿 区 | 3000 2023 
102 | 成 都 龙泉 驿 花香 110kV 输 变 电工 程 12.6 龙泉 驿 区 | 7500 2024 
103 | 成 都 龙泉 驿 双 桥 110kV 输 变 电工 程 12.6 龙泉 驿 区 | 7500 2025 
104 | 成 都 龙泉 驿 黄土 110kV 输 变 电工 程 12.6 龙泉 驿 区 | 7500 2025 
105 | 成 都 双流 宜 城 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 ”| 7500 2025 
106 | 成 都 双流 生物 城 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 “| 7560 2024 
(四 ) 35 干 伏 项 目 248.6 25849 

1 | 成 都 东 岳 至 三 溪 35 干 伏 线 路 工程 / 金堂 县 420 2022 
2 | 成 都 平 桥 35 干 伏 输 变 电 工 程 10 金堂 县 1026 2025 
3 | 成 都 云龙 35 干 伏 变 电站 增 容 改造 工程 20 简阳 市 380 2024 
4 | 成 都 江南 至 云龙 35 干 伏 线路 工程 / 简阳 市 1600 2024 
5 | 成 都 五 星 35 干 伏 变 电站 扩建 工程 10 简阳 市 300 2023 
6 “| 成 都 平 帘 35 干 伏 输 变 电 工程 20 简阳 市 1380 2024 
7 | 成 都 望 水 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 简阳 市 1624 2025 
8 “| 成 都 踏 水 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 简阳 市 1900 2025 
9 | 成 都 健康 35 干 伏 变电站 增 容 扩建 工程 10 东部 新 区 120 2025 
10 | 成 都 简阳 青龙 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 简阳 市 1350 2023 
11 | 成 都 简阳 雷 家 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 简阳 市 2350 2024 
i 成 部 字 花 110 干 伏 变 电站 扩建 35 干 伏 / 都 区 812 0 
13 | 成 都 高 山 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 大 邑 县 2145 2023 
14 | 成 都 西南 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 蒲江 县 1972 2023 
15 | 成 都 金马 至 城北 35 干 伏 线 路 改 接 工程 / 蒲江 县 156 2023 
16 “| 成 都 金马 至 森 雨 35 干 伏 线 路 改 接 工程 / 蒲江 县 500 2024 
17 | 成 都 赵 城 至 大 塘 35 干 伏 线 路 改 接 工程 / 蒲江 县 833 2025 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 所 在 区 受 资 总 额 | 计划 投 运 
18 | 成 都 寿 安 至 大 塘 35 干 伏 线路 改 接 工程 / 蒲江 县 1731 2025 
19 | 成 都 新 岷 齿 35 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 彭州 市 1581 2023 

> 村 >Zs A -37 让 由 六 
20 由 T 接 太子 变电站 35 ) 吉州 市 本 So 
干 伏 线 路 工程 
> 对 空 ; T 接 红星 恋 电 立 
六 成 都 香 树 至 白水 可 工 接 红星 变电站 35 彭州 市 3 a 
干 伏 线 路 工程 
> 本 广 村 35 4 二 各 了 
成 都 九 陇 至 桂花 树 35 干 伏 线路 改 接 工 吉州 市 bs 3 
程 
23 | 成 都 白 鹿 至 岷 齿 35 干 伏 线路 改 接 工程 / 吉州 市 450 2024 
24 | 成 都 官 仓 至 九 陇 35 干 伏 线 路 改 接 工程 / 吉州 市 612 2024 
25 | 成 都 官 仓 至 白 鹿 35 干 伏 线路 改 接 工程 / 吉州 市 425 2024 
> 者 [ 吉 乡 人 | 庆 六 人 亦 电 站 增 窑 
成 都 彭州 庆 兴 35 干 伏 变 电站 增 容 扩建 彭州 市 这 
工程 
Z 老 EB 吉 乡 小 zi 由 六 上 | 的 安 
5 成 都 彭州 白 鹿 35 干 伏 变 电站 增 容 扩建 二 彭州 市 ee 
工程 
都 彭州 太子 35 干 伏 变 电站 增 容 
成 都 彭州 太子 35 干 伏 变 电站 增 容 扩建 彭州 市 > 汪汪 
工程 
:者 g 吉 乡 人 红星 由 证 上 | 首 安 
3 成 都 彭州 红星 35 干 伏 变 电站 增 容 扩建 ， 彭州 市 En Se 
工程 
30 | 成 都 姚 渡 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 青白 江 区 2455 2023 
31 | 成 都 回 龙 35 干 伏 输 变 电 工 程 10 本 峡 市 1844 2023 
32 | 成 都 新 繁 35 干 伏 输 变 电 工 程 20 新 都 区 1981 2023 
(五 ) 10 干 伏 项 目 5s50000 
1 | 成 都 10 干 伏 配 网 项 目 成 都 市 550000 
(六 ) 其 他 21006 
大 邑 抽 水 著 
能 电站 位 于 
1 “| 大 虽 抽水 蓄 能 电站 大 邑 县 880000 2028 
装机 规模 
180 万 千瓦 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 所 在 区 役 资 思 额 | 计划 投 运 
妨 丰 va 
2 | 金堂 团结 抽水 蓄 能 电站 00 | “十 于 二 
一 期 规划 3 
台 9F 机 组 ， 
分 期 建设 ， 
先 建设 2 
台 ， 看 后 面 
3 “| 华能 彭州 燃 机 发 电 项目 用 热 需求 再 | ”吉州 市 250000 2025 
建 第 3 台 ， 
单机 48 万 
千瓦 ， 总 装 
机 144 万 千 
瓦 。 
建设 2x 
es 800MW 等 
4 | 京 能 大 虽 天 然 气 发 电 项 目 级 发 电机 | 大 虽 县 500000 2025 
组 ， 占 地 
255 亩 
六 > 本 十 台 bi 二 苛 导 3 
> sed) 大 仆 北 ”矢口 圭 在 全 GG: 瑟 二 3 
6 人 源 网 荷 储 ” 智 慧 能 源 示 范 项 高 新 区 3680 2022 
7 | 成 都 南郊 集中 式 储 能 项 目 武 候 区 1540 2023 
8 | 成 都 220 干 伏 三 圣 站 数字 亨 生 试点 锦江 区 2000 2025 
成 都 高 新 南 区 、 青 白 江 、 新 津 、 误 都 、 津 区、 
?| 东部 新 区 分 布 式 储 能 项 目 a 
区 、 东部 新 
区 
10 | 成 都 输电 可 视 化 集中 监控 示范 项 目 成 都 市 5000 2025 
二 、 续 建 项 目 
(一 ) 500 干 伏 项 目 840 230487 
1 | 新 津 500 干 伏 输 变 电 工 程 240 新 津 区 48720 2021 
2 | 大林 ( 籍 田 ) 500 干 伏 输 变 电 工 程 240 天 府 新 区 126507 2022 
3 | 成 都 西 500 干 伏 输 变 电 工程 240 温江 区 43982 2022 
4 | 广 都 500 干 伏 变 电站 主 变 扩建 工程 120 双流 区 11278 2022 
(二 ) 220 干 伏 项 目 216 212150 
1 | 成 都 后 子 门 220 干 伏 输 变 电 工 程 72 青羊 区 18506 2023 
2 “| 成 都 新 都 ~ 青白江 220 干 伏 线路 工程 / 人 49 2022 
~ >7PTS 证 Pi 
A / 孵 都 区 100980 2022 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 | 投资 总 额 | 计划 投 运 
4 | 成 都 沙 西 220 干 伏 输 变 电 工程 48 岂 都 区 20140 2023 
5 和 汪 尖 500 干 伏 变电站 220 干 伏 配套 / 新 津 区 Se 
6 | 成 都 蓉 东 220 干 伏 输 变 电 增 容 扩 建 工程 48 锦江 区 19504 2022 
7 | 成 都 清泉 220 干 伏 输 变 电 工程 48 青白 江 区 19831 2022 
8 | 成 都 尖山 至 石 羊 220 干 伏 线 路 改造 工程 / 高 新 区 12777 2022 
es 220 干 伏 输 变 电 新 建 工 ee a ga 
10 | 四川 成 都 黄 甲 220 干 伏 输 变 电 新 建 工程 48 双流 区 17037 2022 
11 | 成 都 西 - 驾 青 桥 220 干 伏 线路 工程 都 江 堰 市 3500 2022 
(三 ) 110 干 伏 项 目 239.4 38353 
1 “| 成 都 南北 大 道 110 干 伏 输 变 电 工程 12.6 高 新 区 348 2022 
2 | 成 都 高 新 新 区 110 干 伏 输 变 电工 程 18.9 高 新 区 85 2021 
3 | 成 都 金融 后 台 110 干 伏 输 变 电工 程 18.9 高 新 区 5786 2022 
4 “| 成 都 勤俭 110 干 伏 输 变 电 扩建 工程 6.3 高 新 区 273 2022 
5 | 成 都 机 家 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 东部 新 区 1044 2022 
6 “| 成 都 金沙 110 干 伏 输 变 电 扩 建 工 程 6.3 青羊 区 2588 2022 
7 人 河 220 干 伏 变 电站 110 干 伏 配 / 金牛 区 5 ee 
8 | 成 都 成 华 从 树 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 成 华 区 4196 2022 
9 | 成 都 青白 江 ~ 城 朋 110 干 伏 线 路 工程 / 青白 江 0 2021 
10 | 成 都 温江 新 城区 110 干 伏 输 变 电工 程 12.6 温江 区 126 2021 
11 | 成 都 文武 110 干 伏 输 变 电 扩建 工程 6.3 新 津 区 355 2021 
12 | 成 都 绛 溪 河 南 组 团 110 干 伏 输 变 电 工 程 ”12.6 简阳 市 159 2021 
13 | 成 都 十 里 坝 110 干 伏 变 电站 扩建 工程 6.3 简阳 市 246 2021 
14 | 成 都 都 江 堰 新 区 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.0 都 江 堰 市 13000 2022 
15 md 220 干 伏 变电站 110 干 伏 出 / 都 江 卉 i re 
16 | 成 都 下 家 110 干 伏 输 变 电 增 容 改 造 工程 12.6 都 江 堰 2203 2022 
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序号 输 变 电 项 目 名 称 建设 规模 | 所 在 区 资 总 计划 投 运 
vl 崇州 市 145 2022 
18 | 成 都 羊 马 二 110 干 伏 输 变 电 工 程 12.6 崇州 市 7140 2022 
19 | 成 都 龙泉 驿 北 拓 区 110kV 输 变 电工 程 12.6 龙泉 驿 区 56 2021 
20 A 220kV 变电站 110kV 天 府 新 区 本 
21 | 成 都 双流 永安 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 365 2021 
22 | 成 都 双流 幸福 110kV 输 变 电 工程 12.6 双流 区 138 2021 
23 | 成 都 双流 白 家 110kV 输 变 电工 程 12.6 双流 区 1580 2021 
24 | 成 都 龙泉 驿 林家 堰 110kV 输 变 电 工 程 12.6 龙泉 驿 区 5852 2021 
25 孝 天 府 新 区 华 阳 110kV 输 变 电 扩建 十 天 在 江 区 
26 | 成 都 天 府 新 区 正 公 110kV 输 变 电工 程 12.6 天 府 新 区 40 2021 
27 | 成 都 天 府 新 区 兴隆 110kV 输 变 电工 程 12.6 天 府 新 区 56 2021 
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附件 2 
成 都 市 “十 四 五 ”天 然 气 基础 设施 重大 项 目 计划 表 


序 0 项 目 所 在 区 (市 ) | 投资 总 额 (万 | 计划 投 
页 页 及 内 容 二 二 
号 项 目 名 称 项 目 建 设 内 容 县 二) 运 时 间 
一 、 气 田 项 目 
三 < 
集中 勘探 开发 致密 气 ,深化 勘探 火 
2 | 天 府 气 田 提交 探 明 储 量 1000 亿 方 , 到 2025 | 金堂 县 、 简 阳 市 | 500000 | 2025 
年 产量 达到 3-5 亿 方 
二 、 输 气管 道 项 目 
主 > i 了 天 府 新 区 、 双 流 、 
站 小 | _ 吉 乡 小 | 合生 等 二 虹 Ca ~ 
i 崇州 - 闵 州 输 气 念 道 工 D508 ， 长 度 65km， 设 计 压 力 部 县 、 温 江 、 喜 二 
程 0.3MPa 州 
a 访 [ 于 台 G 
2 | 玉成 压气 站 0 63MPa, 增 讨 能 力 50 亿 未 闻 新 区 35000 2028 
同安 - 平 桥 输 气 管道 工 | D813 ， 长 度 24km ， 设 计 压 力 RE 
3 | 程 4.0MPa， 阀 室 一 座 龙泉 驿 区 20000 2022 
中 龙 管线 延长 线 ( 龙 | 设计 压力 4.0MPa, 长 度 4km， 设 
4 | 32- 文 安 ) 计 输 量 100 万 方 /天 ， 2 > 
中 江 -龙泉 输 气 管道 工程 管道 全 长 
中 江 - 龙 泉 输 气管 道 工 | 约 13km， 管 径 中 406.4， 设 计 压 力 | 青白 江 区 、 新 都 Be 2 
程 新 都 段 4MPa， 为 长 输 管道 。 新 都 段 长 度 | 区 、 龙 泉 驿 区 
约 4.5km， 预 留 两 处 天 然 气 痊 室 
新 兴 阀 室 一 应 龙 配 气 ”| D323.9， 长 度 10km， 设计 压力 
沿 绕 城 高 速 路 外 则 新 建 DN1000 
321 二: 击 二 钛 和 | 高 压 燃气 管道 ， 长 度 约 90.0Kkm， | 部 都 区 、 金 牛 区 、 
上司 生 全 写 二 全 ai | 场 站 联络 线 DN1000 长 度 约 3Km; | 新 都 区 ` 成 华 区 | 5000 | 0 
项 目 改 扩建 三 河 场 调 压 站 , 搬迁 大 丰 调 | 龙泉 驿 区 、 锦 江 
压 站 ; 新 建 平 桥 门 站 、 沙 湾 调 压 站 | 区 、 高 新 区 
和 
二 三 上 
立 | 上 二 大 与 * Sa 
sse | 新 建 DN400 燃气 管道 6.5km, 设 计 
5 | 属于 攻 中 充 源 富 | 压力 16MPa。 新 建 一 座 洞 压 医 ， | 。 名 都 区 1500 | 2021 
一 扔 前段 压 力 1.6MPa 
立 | ! 然 气 等 由 < 
9 | 29 所 专线 ， 燃气 念 道人 km, 设计 压 几 都 区 1500 2021 
团结 镇 - 红 光 镇 天 然 气 | 新 建 DN250 燃气 管道 3.5km, 设 计 
10 管道 工程 压力 1.6Mpa 九 都 区 1000 2021 
去 | Ty 
i 新 建 DN400 燃气 管道 1.4km， 
11 团结 配 1 二 全 洪 泰 大 DN300 燃气 管道 1.6km, 设计 压力 邮 都 区 1000 2021 
道 气 源 管道 工程 Spa 
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没 资 总 额 (万 


计划 投 


i 项 文 
记 项 目 名 称 项 目 建设 内 容 ms (市 ) 2 a 
大 清 路 南 延 线 天 然 气 ”| 新 建 D325 燃气 管道 4km, 设计 压 
12 管道 工程 ( 管 廊 ) 力 04MPa 九 都 区 1000 2021 
太 一 | 一 全 fj— fA \ 二 府 Mam E A 户 4 
人 a 0 长 度 30km， 设 计 压 力 人 5 
a _ Ar 小 | 建设 配套 门 站 1 座 和 输 气 未 站 1 
百 / - be 合生 作 乡 网 ~ ss 士 / A 
14 | 党 才 第 二 给 生 旨 习 | 应 ,建设 管线 约 20 公里 ,设计 压 | 彭州 市 、 都 江 堰 | oo | > 
工程 力 4Mpa, 设 计 管 径 DN300, 高 压 输 | 市 
二 气管 道 
二 喜 线 与 新 彭 线 联通 | 设计 压力 40MPa， 设 计 输 量 120 
15 a 新 彭 线 联通 | 万 方 /天 ， 起 于 彭州 市 九 斥 镇 , 终 | 。 彭州 市 895 2 
与 寺 州 市 天 吉 镇 。 
Ss 半生 给 5 二 店 i 妨 十 /不 
志 si ，、 长 度 26km， 设 计 压 力 世上 号 市 ene S03 
新 建 D219，PN4.0 管道 ， 起 点 崇 
大 邑 分 输 站 至 崇 德 配 | 大 东 D406 管道 大 邑 分 输 站 ,终点 | =， 二 
17 | 气 站 连接 线 工程 崇州 市 白头 镇 崇 德 社区 18 组 崇 德 | 崇州 市 、 大 昌 县 | 。 500 ee 
配 气 站 ， 全 长 1.6 干 米 
要 新 建 D219 管道 ， 设 计 压 力 
崇州 市 天 然 气 有 限 公 |” te 
2 了 1.6MPa， 起 点 为 宏 业 大 道 与 同心 
滨河 路 输 气管 到 涯 州 
时 于 河 几 办 全 济 工 | 路 交叉 口 处 ,终点 为 演 河 路 污水 外 崇州 市 0 人 
二 理 厂 ， 全 长 5 和 干 米 
立 全 已 占 党 
i 区 八 | 新 建 D273，PN1.6 管道 起 点 崇 
崇州 市 天 然 “% 有 限 公 | 州 市 南 桥 路 37 号 西江 配 气 站 至 崇 | | 
19 | 司 西江 配 气 站 至 晨星 州 市 已 诈 中 国 电 岂 崇州 市 1500 2024 
气 站 ， 全 长 11 干 米 
立 | LE 在 和 一 
: 住 小 | 立 F 直 全 、 百 Gas、 新 建 天 然 气管 道 D273 、 长 度 
20 关 Hl 新 城 气 源 管道 工 20Km, 设 计 压 力 4.0MPa、 设 计 输 金堂 县 3750 2022 
证 量 每 天 60 万 ms 
全 线 去 秀 阀 室 与 全 设计 压力 4.0MPa, 长 度 11.8km， . 
J 设计 输 量 120 万 方 /天 ， 起 于 成 都 | 金堂 县 .青白江 | 6 | yo 
输 气 管道 市 金堂 县 云 秀 镇 石 槽 卉 村 , 终于 成 区 
都 市 青白 江 区 城厢 镇 五 泉 村 
22 | 京 能 集团 天 然 气管 道 “| 输 气 管道 建设 大 邑 县 20000-30000 | 一 一 
ey A | = 大 所 一 让 ay = 
a Es 人 50km， 设 计 压 力 中 江 ， 简 阳 ti a 
2 EN 管线 长 度 53 干 米 (成 都 境内 8.5 
百 Z 小 I\| -学 | 优生 已 之 
24 彭州 -新 场 外 输 管 道 干 米 ) ， 管 径 DN600， 设 计 输 气压 费 州 56284 2025 


工程 


力 6.3MPa 


、 燃 气 输 配 站 场 ( 储 配 库 、 


门 站 、 配 气 站 、 调 压 站 ) 项 目 


天 府 新 区 燃气 设备 设施 专项 规划 


1 | 成 都 科学 城 门 站 纳入 城市 控 规 后 一 年 内 实施 (设计 天 府 新 区 一 一 
规模 292000 万 立方 米 /年 ) 
天 府 新 区 燃气 设备 设施 专项 规划 

2 | 天 府 新 城 门 站 工程 纳入 城市 控 规 后 一 年 内 实施 (设计 天 府 新 区 一 -一 一 一 


规模 109500 万 立方 米 /年 ) 
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序 i 项 目 所 在 区 (市 ) | 投资 总 额 (万 | 计划 投 
本 到 建设 手 装 项 目 ， 设 计 规 模 3650 万 本 
3 | 新 秦 配 气 站 改 扩 建 立方 米 / 年 天 府 新 区 200 2021 
4 崔 气 调 压 中 建设 | 新 建 调 压 站 一 座 高 新 区 1000 2023 
联 发 公司 金 花 配 气 站 
5 | 及 燃气 配套 设施 建设 | 金 花 配 气 站 1 座 , 及 相关 配套 设施 武 侯 区 6000 2024 
工程 
改造 中 石油 威 青 线 仅 有 切断 功能 
Ee wi 的 阀 室 为 具备 输 配 功能 的 阀 室 , 建 
泰兴 集 } 2 、 \、| 丘 人 人 立 
5 | 志 兴 中 认 《集体 站) | 设 具备 门 站 功能 的 调 压 计量 输 配 | 。 新 都 区 2300 | 2021 
ES 功能 ; 规模 ， 近 期 处 理 量 50 万 方 / 
天 ， 远 期 100 万 方 /天 
二 工人 上 让 下 江 二 | 新 建新 繁 调 压 站 1 座 ， 包 括 自控 、 
7 | 新 敬 天 然 “ 调 压 站 建 | 仪表 电气、 通讯 ,给 排水 消防 | 。 新 都 区 158 | 20l 
ee 等 配套 设施 。 
LNG 母 站 ( 威 远 市 建设 四 川 省 境 
成 都 市 新 都 区 应 急 、 调 | 内 的 母 站 ) 和 LNG 释放 站 。2、 规 可 
8 | 峰 、 储 气 设施 项 目 。 “| 模 : 新 都 区 龙 虎 门 站 释放 站 规模 为 | 新 都 区 oOo | 2 
450 万 方 
Rd | 配 气 站 (集合 中 石油 、 中 石化 气 
鸿运 配 气 ; ,Ds a 
9 a 源 ) ， 设 计 输 配 能 力 25 万 方 /天 ,4 新 都 区 4220 2022 
- 层 应 急 中 心 ， 面 积 约 为 3800 mm 
10 | 石板 滩 站 燃气 工程 RY 规模 为 50 万 万 /| 。 新 都 区 1500 | 2023 
这 人 往 - ) \ 高 然 气 
11 i “| 50 万 m3/ 天 温江 区 800 2022 
12 | 50 万 方 大 田 港 配 气 站 | 50 万 方 配 气 站 项 目 温江 区 1500 2023 
立 会 记 yal 
13 es 新 建 30 万 方 配 气 站 1 座 温江 区 3500 “| 2030 
输 气 处 永安 输 气 站 一 双流 工业 园 
天 府 新 区 空港 高 技术 功 | 区 配 气 站 , 管 径 中 406.4， 管 线 长 度 A 
14 | 能 区 供 气管 道 工程 。 ”| 15km, 设 计 压力 4MPa， 设 计 答 量 | 。 交 光 区 Qa09 20209 
360 万 方 /天 
新 津 花 源 阀 室 一 双流 牧 马 山 配 气 
新 津 阀 室 至 双流 牧 马 山 | 站 ， 管 径 中 406.4， 管 线 长 度 14km， SEE 
15 配 气 站 管道 工程 设计 压力 4MPa， 设 计 输 量 200 万 双流 区 、 新 津 区 6000 2023 
方 /天 
: 六 -| 新 建 D273 燃气 管道 3.5km, 设 计 压 
16 a 力 1.6MPa。 新 建 一 座 调 压 手 ， 援 邮 都 区 1000 2024 
= 王 前 段 压力 1.6MPa 
小 微 企 业 园 手 装 站 出 站 | 新 建 D273 燃气 管道 3.2km, 设 计 压 
17 | 至 南北 大 道 双 柏 路 口 天 | 力 1.6MPa。 新 建 一 座 调 压 扎 ， 扎 几 都 区 1000 2024 
然 气管 道 工 程 前 段 压 力 1.6MPa 
了 后 作 t 亿 所 沿 的 Nat EE 
jg 聚 源 储 配 站 储 气 设施 增加 建设 2 座 1000m 储 气 调 峰 球 都 江 堰 市 2 SD 


建设 工程 (二 期 ) 


负 
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序 Se 项 目 所 在 区 (市 ) | 投资 总 额 (万 | 计划 投 
网 小 页 及 内 容 ee 
号 项 目 名 称 项 目 建 设 内 容 县 | 运 时 间 
储 配 库 一 期 建设 项 目 , 包括 4 个 
、 Ia | 2500 立方 储 钠 ， 儿 车 所 、 气 化 手 
19 | 凡 训 市 应 汪 建设 ,包括 配套 自控 、 消防 、 锅 妨 | 。 喜 放 市 | 
等 设施 及 管道 ， 包 括 门 口 LNG 加 
气 站 建设 
在 规划 崇 大 IBIB 峡 分 输 站 至 羊 安 
西区 配 气 站 羊 横 四 线段 气 源 管道 
20 | IB 峡 市 天 新 配 气 站 工程 接管 , 建设 配 气 站 1 座 , 设计 JP 峡 市 1500 2025 
压力 4.0MPa， 设 计 规 模 100 万 方 / 
日 
上 小 一 下 | [[ 它 新 建 LNG 储 气 调 峰 站 ， 储 气 标准 
21 | 崇州 市 LNG 储 气 油 桥 状态 72 万 立方 米 ， 小 时 汽化 量 | 崇州 市 2600 | 2021 
7000 立方 米 
汉 同 小 BA 
22 全 LNG 加 气 站 项 目 崇州 市 2800 2022 
接收 案 大 I D406 大 吧 分 输 站 来 
23 | 崇 德 配 气 站 气 ， 设 计 压 力 4.0MPa， 设 计 输 气 崇州 市 1300 2025 
能 力 35 万 立方 米 
: 住 州 | 这 成 二 征地 7 田 ， 新 建 具 备 调 压 、 分 输 、 全 党 
25 | 大 邑 港 华 配 气 站 配 气 站 建设 大 邑 县 一 一 
前 城 调 压 | 、 NE A 
26 | 测 娃 县志 工业 区 交 讨 | 调 压 柜 一座 (与 寿 安 互联 互通 ) 清江 县 100 “| 2022 
四 、 燃 气管 道 新 建 (改造 ) 项 目 
配合 市 政道 路 、 老 旧 院落 更 新 改造 
1 | 老 旧 管线 更 新 改造 或 公司 主动 对 老 旧 燃气 管线 进行 成 都 市 50000 = 
更 新 改造 
a 益 州 大 道 云龙 湾 燃 气 | 燃气 设备 设施 专项 规划 纳入 城市 天 府 新 区 
管道 穿越 工程 控 规 后 一 年 内 实施 管道 穿越 
a wuw | 以 天 投 公司 实施 梓 州 大 道 三 期 市 
小 IN 一 线 六 
3 1 政 配 套 工程 为 依据 , 以 天 投 公司 道 | 。 天 府 新 区 = es 
9 路 交付 时 间 为 准 作 管道 穿越 
于 大 道 与 二 绕 交 | 
4 0 管道 穿越 天 府 新 区 1200 2022 
于 大 省 三 期 天 然 气 
5 0 天 府 新 区 2500 2022 
入 今 13 个 ER 
6 | 庭院 髓 气管 道 改造 。 | 全 内 写 玫 区 二 2 re) 庭 | 。 天 府 新 区 985 | 2021 
源 燃气 管 亲 上. 、 本 
人 飞 管 网 建 人 高 新 区 800 2024 
组 团 管 线 迁 刘 、 i < Ee 
8 得 团 管线 迁 改 工 2 se 人 高 新 区 800 2023 
村 绿 道 答 造 杂 管道 0. 米 管 ed 
A 网 改造 工 管道 0.379 米 , PE63 管 高 新 区 i i 
10 | 锦 城 湖区 域 次 高 压 燃 | 新 建 D325 管道 1.0 干 米 。 高 新 区 800 2022 
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序 a 项 目 所 在 区 (市 ) | 投资 总 额 (万 | 计划 投 
页 小 页 及 内 容 x ee 
号 项 目 名 称 项 目 建设 内 容 县 2 运 时 间 
气管 道 工 程 
入 廊 管 线 DN300，5100 米 ， 
日 月 大 道 综合 管 廊 配 | 0.4Mpa; DN400,5100 米 , 1.6Mpa; 2 
11 | 套 欣 气管 线 项 目 让 埋 配套 管线 2000 米 ，04Mpa; 再 辣 区 Co 
阀 室 2 座 
IT 大 道 综合 管 廊 配 套 | 入 廊 管 线 DN300,5600 米 ,0.4Mpa; 了 二 
12 燃气 气管 线 项 目 阀 室 2 座 金牛 区 /高 新 区 2510 2025 
艇 桥 片 区 燃气 管 网 建 | 新 建 de250、de160、del10、D159 Ss 
i 各 等 管道 约 10 干 米 起 侯 区 0 多 
机 投 片 区 燃气 管 网 建 | 新 建 de250、de160、del110、D159 es 
I 设 工程 等 管道 约 10 干 米 武 修 区 20 es 
石 羊 片区 燃气 管 网 建 | 新 建 de250、de160、del10、D159 a 
设 工程 等 管道 约 10 干 米 武 修 区 人 0 
成 渝 高 速 综合 管 廊 配 | 入 廊 管 线 DN400,4000 米 ,1.6Mpa; en 
16 套 燃气 管线 项 目 阀 室 2 座 龙泉 驿 区 2830 2022 
成 都 市 新 都 区 新 城区 | 市 政 中 压 管 网 设计 管 径 攻 
17 | 管 网 配套 项 目 DN300-DN100， 长 度 : 12.3Km 新 都 区 2 a0 
em | 5000m3/h, 调 压 柜 .PE200 中 压 燃 气 
18 We 管线 15.6km， 改 造 新 民 、 马 家 、 新 都 区 2100 | 2023 
斑竹 园 片区 老 旧 管线 
斑竹 园 至 成 德 大 道 D323.9 次 高 压 
B 燃气 管线 约 3km, 清 流 - 新 繁 ( 龙 
桥 ) D323.9 次 高 压 B 燃气 管线 约 
19 | 新 部 区 上 区 次 高 奈 写 15km， 戌 德 大 道 东 侧 军 记 至 讽 竹 | 。 新 都 区 4400 | 2024 
D219 次 高 压 B 燃气 管线 约 
1lkm， 斑 竹 园 ( 顺 江 ) 至 牙 人 省 口 
DE200 
成 都 市 新 都 区 现代 交 | jn 财 ， 丙 挟 、 A 
20 | 通 产业 功能 区 燃气 管 | :RE 台 < | 新 孝 区 5200 | 2025 
网 建设 项 目 人 
斑竹 园 ( 竹 友 调 压 站 ) | 调 压 站 安全 间距 优化 调整 , 待 批 复 
21 迁 改 用 地 新 都 区 3500 2025 
温江 区 第 二 气 源 成 燃 
22 | IT 站 至 永宁 高 中 调 压 人 名 道 21 公里 ， 设 计 压 温江 区 1200 2022 
站 天 然 气管 线 工程 人 
23 | 大 田 潜 配 气 总 进出 生 | 进出 站 管线 温江 区 1000 2023 
管线 工程 
大 田 港 配 气 站 进出 站 PE CE 
24 管线 穿越 工程 管线 穿越 杨柳 河 及 周边 部 分 道路 温江 区 700 2023 
温江 区 北部 村 道 旅游 | 新 建 dn250 管道 4.5 公里 、dn160 < 
25 环线 管道 7 公里 ， 设 计 压力 04Mpa 温江 区 870 2023 
温江 区 五 环 路 (公平 | > 本 
ne = | 新 建 dn200 管道 3.7 公里 、dn160 Ee 
77 | 温江 区 其 台大 道 延 伟 “| 新 建 干线 D325 管道 60 米 ，D273 温江 区 400 2022 
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RS 项 在 区 入 资 总 额 计划 | 投 
各 | 。。 项目 名 称 项 目 建设 内 容 i 
线 燃气 管道 建设 工程 “| 管道 1610 米 ; 新 建 刘 柑 路 支线 燃 
气管 道 D159 燃气 管道 572 米 。 
温江 区 海 发 路 南 段 还 ”| 。 SR 
AD/. I 口 立 | | < 一 
28 | 伸 线 及 康 益 路 内 气管 。 | 新 各 和 《放生 16km， 设计 压力 。 温江 区 200 | 2023 
道 建 设 工程 
荣 和 全 大 : > 人 后、 立 |l 然 皇 俭 ~ 局 
车 台大 道 延 伸 线 管道 “| 新 建 D250 燃气 管道 2.5 公里 ， 设 二 
2 人 温江 区 2 2022 
海 发 路 及 康 益 路 燃气 “| 新 建 燃气 管道 3km ， 设 计 压 力 ER 
30 管道 建设 工程 0.4pMa 瘟 ) 工 区 700 2023 
温江 区 海 发 路 段 芍 汽 | 新建 DN200/DN150 蒸汽 管道 EE 
1m I GX A N= 
油 江 区 成 部 医学 成 太 | 人 和 人 全 二， 站 全 人 人 
* 寺 属 DN350 蒸汽 Ee 
32 | 区 起 步 区 集中 供 热 项 ee De 温江 区 7500 2025 
38 集中 供 热 项 | 网 680 米 。 锅炉 房 按 三 期 总 容量 考 | 。 盟 : 
虑 , “十 四 五 ”完成 一 、 二 期 
天 府 新 区 输 气 管道 花 | 、 、 
33 | 源 痊 室 至 普 兴 支 线 供 。 | 新 建 手 半 8 1 座 , 新 建 D159 管道 新 津 300 2022 
JUN 和 世 一 VAN 0.5 AN < a 
气管 道 工 程 于 米 
天 府 新 区 输 气 管道 永 “| 新 建 计量 设施 一 套 , D219 管道 2.0 
34 | 安 输 气 站 至 园区 供 气 “| 干 米 ， 定 向 钻 穿 成 都 二 绕 高 速 一 新 津 400 2022 
管道 工程 次 。 
a 天 府 新 区 智能 制造 产 ”| 新 建 D219 管道 4.5 干 米 ， 调 压 设 新 津 1000 2023 
业 园 燃气 管道 工程 施 一 套 ， 新 建 D159 管道 1.5 干 米 ey 
天 府 新 区 岷江 新 城 燃 ”| 新 建 D159、de160、de110 燃气 管 Re 
36 4 Sy 新 ; 600 2024 
气管 网 工程 网 5 干 米 新 津 
玉堂 -中 兴 中 325 次 高 压 | ,wesx 
37 | 类 气管 道 工程 ( 宝 瓶 小 | 疫 计 晤 径 中 325, 设计 压力 16MPa，| 。 都 江 乾 市 800 | 2021 
区 至 德 兴 酒 楼 段 ) 全 长 Skm， 次 高 压 燃 气管 道 
锦江 绿 道 De250 中 压 燃 | ,、 | ae 全 Si 
38 气管 道 工 程 (永安 大 道 ] 又 1 电位 De250， i 都 江 堰 市 450 2021 
- 驾 青 线 ) 0.4MPa, 全 长 8km,， 中 压 燃 气管 道 
Se 设计 管 径 De200、De160、Del10 随 道路 
ca 首 至 一 久 x 设计 己任 ~ ~ 7 、 五 
39 ee 设计 压力 0.4MPa， 全 长 13km， 中 都 江 堰 市 600 建设 同 
此 压 燃 气管 道 步 敷 设 
a 对 都 江 卉 城区 管 径 为 D159、D114、 
管 网 更 新 改造 工 i 
40 人 改造 工 | D108 的 环 氧 煤 防腐 钢 质 管道 进行 | 。 都 江 堰 市 g00 2025 
更 新 改造 ， 长 度 约 9km 
朝 州 工业 集中 发 展区 “| 新 建 de160、de110 中 压 PE 管 道 6 干 
A | Si 、 彭州 400 2023 
管 网 工程 米 纠 
毒 乡 人 | 十 立 g 京 厂区 、 要 
42 成 党 网 建 | 新 建 D159 管 道 3.0 干 米 彭州 200 2024 
地 二 主 . 
43 | 羊 安西 区 配 气 站 羊 横 | 共度 140， ， 营 村 ,20k| 。 了 大 市 2200 | 2021 
四 线段 气 源 管道 工程 


钢 无 颖 钢管 (预制 3 层 PE 加 强 级 防 
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序 a 项 目 所 在 区 (市 ) | 投资 总 额 (万 | 计划 投 
页 小 页 及 内 容 i i 
号 项 目 名 称 项 目 建设 内 容 县 | 运 时 间 
腐 ) 
崇 大 邳 分 输 站 外 线 主 | 总 长 度 12KMqp219 供 气 主管 道 , 运 网 
44 管 省 行 压力 0.4MP IP 峡 市 1100 2022 
范 峡 市 天 新 产业 功能 | 。 et De Re 
45 | 区 瑞 泰 来 片区 供 气 工 es 调 压 计量 也 屿 市 500 2022 
程 毛 oo 
ee w= | 设计 压力 1.6MPa, D219/D159 线 路 
46 rn 业 功能 区 | 长 度 12Km ;设计 压力 0.4MPa， 邓 屿 市 3000 2025 
蝇 D108/D159 线 路 长 度 24Km 
崇州 市 天 然 气 有 限 公 | 。 au Ne 
Ett 守 引 :E:Te&En | 新 建 D219 环 城管 网 ， 设 计 压 力 i 
47 人 0.8MPa， 全 长 5 干 米 。 崇州 市 500 2023 
对 崇州 市 老 城 区 约 21 条 街道 者 旧 
a 崇州 市 天 然 气 有 限 公 | 天 然 气 主管 ， 约 200 个 老 旧 院落 天 崇州 市 do | 
司 老 旧 管 网 改造 工程 “| 然 气管 道 进行 升级 改造 。 预计 新 建 人 
中 低压 各 类 压力 级 别管 道 600 公 里 
工业 区 D219 燃 气 主干 | 工业 北 路 、 工 业 大 道 D219*7 主 管 Es 
“” | 管 网 工程 网 工程 ， 全 场 约 13.8km 浦江 县 1500 2 
五 、 加 气 站 项 目 
守 盖 尘 泪 {人 Ef 碗 电 条 > = 


站 50 座 


56 


附件 3 
成 都 市 “十 四 五 ”成 品 油 基础 设施 重大 项 目 计 划 表 


系 ， 规 划 建 设 70 座 加 油 站 。 


投资 总 额 | 计划 投 
序号 | ， 项目 名 称 项 目 建设 内 容 所 在 区 (市 ) 县 | | 
(万 元 ) 运 时 间 
一 、 续 建 项 目 
新 建 输油管 道 约 39km， 设 计 
压力 9.3MPa， 设 计 输 量 220 
] 成 彭 管道 天 ”| 万 吨 / 年 ， 近 期 输 油 量 约 160 | 天 府 新 区 、 东 部 ood a 
府 支 线 项 目 “| 万 吨 / 年 ， 远 期 输 油 量 约 220 | 新 区 、 简 阳 市 
万 吨 / 年 ,钢管 选用 L360M 直 
颖 电阻 焊 钢 管 , 管 径 DN250。 
二 、 扩 建 项 目 
蕊 吉安 二 六 | 扩建 45 万 立方 成 吕 油 仓库 
1 有 限 公司 油 一 座 及 镍 油泵 房 、 消 防 设施 双流 区 10000 | 2025 
全 二 一 | 和 相关 配套 设施 
库 扩容 项 目 
二 、 新 建 项 目 
简阳 让 店 子 。 | 建设 98 万 方 成 是 油 仓库 1 
1 油 批发 交易 座 、 2 干 米 铁路 专用 线 1 条 简阳 市 71000 2023 
加 油 站 完善 配套 城市 成 品 油分 销 体 全 市 
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附件 4 
成 都 市 “十 四 五 ”新 能 源 及 其 他 基础 设施 重大 项 目 计划 表 


所 在 区 (市 ) | 投资 总 额 | 计划 投 运 
项 目 名 称 项 目 建设 内 容 
序号 页 目 名 称 页 目 建设 内 容 县 (万 元 ) 时 间 
2 燃 机 1.2 兆 瓦 ，; 
1 Co 4 地 六 8 果 70 比 | 天 府 新 区 12600 2023 
项 目 。” ”| 离心 式 冷水 机 组 644 兆 瓦 ,燃气 | 人 
锅炉 31.5 兆 瓦 
建设 4 条 600 吨 /日 生活 垃圾 焚 
烧 线 , 日 处 理 生活 垃圾 2400 吨 ， 
成 都 大 林 环 保 | 配置 2 台 额 定 功率 为 35MW 的 本 
2 | 发 电厂 凝 汽 式 汽 轮 发 电机 组 ,配套 日 处 | 天 府 新 区 | 27600 | 2027 
理 量 200 吨 的 餐 厨 垃圾 处 理 设施 
和 300 吨 的 污 泥 协 同 处 理 设施 
华 油 向 阳 桥 站 | 160 千瓦 ， 年 发 电 126 万 度 , 冷 | jx 
3 压 差 发 电 项 目 | 却 水 量 为 38Wh 龙泉 驿 区 300 2022 
建设 6 条 850/ 吨 生活 垃圾 焚烧 
线 ， 日 处 理 生 活 垃圾 5100 吨 ， 
成 都 万 兴 环 保 | 配置 3 台 额 定 功 率 为 55MW 的 i 
4 | 发 电厂 (三 期) | 北汽 式 汽 轮 发 电机 组 , 协同 处 理 | 范 呆 至 区 | 481725 | 2024 
污 泥 800 吨 /日 ， 厨 余 垃圾 800 
吨 /日 
充分 利用 全 县 党 政 机 关 、 学 校 、 
医院 、 工 商业 厂房 、 农 村 居民 房 
金堂 上 县 整 具 层 dl 1411 LL ~ 加 
LN 小 小 | 屋顶 资源 ,“ 十 四 五 ”期 间 规划 
”| 更 作 到 兴 人 | 屋顶 光伏 装机 量 27.32 万 kWp。| ”金堂 县 | 150000 | 2023 
4 | 2022 年 ， 先 期 建设 18.2 万 kWp 
屋顶 光伏 装机 量 
所 构建 加 氢 站 服务 网 点 体系 , 规划 
6 加 氢 站 发 展 加 氨 站 40 座 全 市 100000 
新 建 燃料 电池 和 氢气 装置 , 以 四 川 
之 石化 25000Nm3/hPSA 提纯 氢气 
7 a 涛 置 的 工业 所 为 原料 , 经 变 讨 吸 吉州 市 3500 2022 
装置 项目 ” “| 附 纯化 系统 得 到 燃料 电池 和 氢 , 所 | 


气 产量 2000Nm3/h, 压缩 后 充 装 
外 售 
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绿色 氢 能 西部 

研发 中 心 、 运 

营 中 心 及 生产 
基地 项 目 


电解 水 绿 毛 工厂 ( 首 期 
4000Nm3/Hr ， 二 期 建设 
16000Nm3/Hr， 以 及 液 氢 装置 ) 


彭州 市 


150000 


2023 
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